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Церковные праздники и стат, торж. дни * * , 

а Евангельскія чтенія щ литургіи въ воскресные дня . 
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I. ОТДѢЛЪ ЦЕРКОВНЫЙ. 


ЦЕРКОВНОЕ СЧИСЛЕНІЕ 1871 ГОД 

Въ 1870 году Рождество Христово было въ пятницу. 

1871 годъ—простой. 

Мясоястіе продолжается 5 недѣль и 3 дня. 

Тріодь начинается 17 января. 

Мясопустъ (воскресенье предъ началомъ сырной недѣли) 31 января. 
Сыропустъ (заговенье предъ великимъ постомъ) 7 февраля. 
Мученицы Евдокіи - въ понедѣльникъ четвертой недѣли велик, поста. 
Сорокъ мучениковъ—во вторникъ пятой недѣли великаго поста. 
Алексія человѣка Божія—въ среду шестой недѣли великаго поста. 
Благовѣщеніе—въ четвергъ страстной недѣли великаго поста. 
Пасха Христова - 2 8 марта. 

Преполовеніе - 21 апрѣля. 

Великомученика Георгія—въ пятницу четвертой недѣли по пасхѣ. 
Вознесеніе—6 мая. 

Іоанна Богослова—въ субботу шестой недѣли по пасхѣ. 
Пятидесятница — 16 мая. 

Петровъ мясопустъ (заговѣнье)—23 мая. 

Петровъ постъ продолжается 5 недѣль и 1 день. 

Петра и Павла —во вторникъ. 

Успенскій постъ начинается всегда 1-го августа и продолжается 
по 15-е августа. 

Рождественскій постъ начинается всегда 15 ноября. 





СОКРАЩЕНІЯ И ЗНАКИ. 


Ап. Апостолъ. 

Св. Святый. 

Прп. Преподобный. 

Блж. Блаженный. 

Мч. Мученикъ. 

Свич. Священномученикъ. 

Вмч. Великомученикъ. 

Пермч. Первомученикъ. 
Прпмч. Преподобномученикъ. 
Еписк. Епископъ. 

Архіеп. Архіепископъ. 

Митр. Митрополитъ. 

Патр. Патріархъ. 

Прав. Праведный. 

Прр. Пророкъ. 


Вс. Воскресенье. 

Пн. Понедѣльникъ. 

Вт. Вторникъ. 

Ср. Среда. 

Пт. Четвергъ. 

Пт. Пятница. 

Сб. Суббота. 

(і) Табельный день. 

Дв. пр. Дванадесятый праздникъ. 






§ 


Дпи 

иедѣл. 

• іЬ (г 
*=3 с. 

8 6 
с. 

ей 

й о ? 

Д я. 

се 

Январь, 31 . 

| Знакъ мѣсяца Водолей. 

(|) іи 
сб 

'. 1 

. 2 

ОБРѢЗАНІЕ ГОСПОДНЕ. 0в. Василія Великаго. 

Ов. Сильвестра папы Римскаго. Ми. Ѳеогена. 

вс 

шх 

ВТ 

(I - ) ср. 
* пт. 
пт. 
сб. 

3 
« 4 

5 

6 

7 

8 

9 

Недѣля предъ Просвѣщеніемъ, 

Прр. Малахіи. Ми. Гордія, 

Соборъ 70 Апостоловъ. При. Ѳеоктиста. 

Мп. Ѳеопемпта и Ѳеопы. (День постный). 

Б010ЯВ ЛЕШЕ ГОСПОДНЕ. (Крещеніе). 

Соборъ Іоанна Предтени. 

Прп. Георгія, Емиліана, Григорія, Иліи. 

Мн. Поліевкта. Св, Филиппа, митрополита Московскаго. 

ВС. 
* пи. 

ВТ. 

ср. 

пт. 

пт. 

сб. 

10 

11 

12 

13 

14 
16 
16 

Недѣля по Просвѣщеніи. 

Он. Григорія, епископа. Нисскаго. Прп. Павла Ксшельскаго. 

Убодосія Великаго и Михаила Клопскаго. 

Мкц, Татіаны и св. Саввы Сербскаго. 

Мы. Ершила, Петра. Прп. Іакова. 

Прп. отецъ, избіенпшхъ въ Синаи и Раиоѣ. 1 

Прп. Павла Ѳивеискаго и Іоанна кущника. I 
Поклоненіе нестныхъ веригъ Апостола Петра. I 

* вс. 
пн. 

ВТ. 

* ср. 
пт. 
пт. 
сб. 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ . 

Прп. Антонія Великаго/ 

Св. Аѳанасія и Кирилла Александрійскихъ. -і 

Прп. Макарія Египтянина. .: 

ІТрн. Евоимія Великаго. 

При. Максима исповѣдника.- - г . '{■ 

Ап. Тимоѳея и прими, Анастасія. 

Свмп. Климента, Агаѳангела. и прп. Геннадія. 

ВС. 

* пн. 

ВТ, 

* ср, 
пт. 
пт. 

*(*) сб. 

24 

26 

26 

27 

28 •] 

29 

30 ' 

Недѣля о блудномъ сынѣ. 

Лрп. Ксеніи и Македонія. 

Зв. Григорія Богослова и мпц, Филицаты. 

Ірп. Ксенофонта, Маріи, Аркадія и Симеона. 

Зеренеееше мощей св. Іоанна Златоустаго. 

Ірп. Ефрема Сирина и Ѳеодосія Тотемскаго. 

Зеренесеиіе мощей свмп. Игнатія Богоносца. 

Грехъ святителей: Василія Великаго, Григорія Богослова* Іоанна 
Златоустаго и свмп. Ипполита. 

ВС. 

31 С 

Недѣля мясопустная. і; 

)в. Кира к Іоанна и прп. Никиты. ... ... ^ 






недѣли 



Февраль, 28. 
Знакъ мѣсяца Рыбы. 


пи. 1 Ми. Трифона. При. Петра и Вендишана. 

Ж пт. а СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ. 

ср. 3 Св. прв. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы. 

чт. 4 При. Исидора и Кирилла. 

нт. 5 Мчд. Агаѳіи и Ѳеодудіи. 

сб. 6 іПрп, Букода, мчд. Марѳы и Маріи. 


Недѣля Сыропустная. 

вс. 7 При. Парфенія и Лу:ш Елладскаго. 

пн. 8 Вмч. Федора Стратнлата и прр. Захарій, (начало великаго поста). 

вт. 9 Мч. Никифора, Маркела иПанкратія. 
ср. 10 Мч. Харлампія, Прохора и Порфирія. 

чт. 11 Свмч. Власія. Св. князя Всеволода и при. Димитрія Нридуцкаго. 

* пг. 12 Св. Мелетія и Алексія митрополита Московскаго, 
сб. 13 Прп. Мартиніана, Симеона и Евдогія. 


Недѣля Православія. 2-л недѣля поста. 

вс. 14 При. Кирилла, Авксентія и Исаакія Печерскаго, 
пн. 15 Прп. Онисима и Евсевія. 

вт. 16 Мч. Паыфила, Валента, Павла, Порфирія и Иліи, 
ср. 17 Вмч. Феодора Тирона, св. Маріанны. 

чт. 18 Св. Льва папы Римскаго, при. Агапита, св ФлавІаиа 
(ф) ит. 19 Апостоловъ Архипа и Филимона. 

сб. 20 Св. Льва, прп. Агафона папы Римскаго. 


Недѣля 5-я Поста. 


вс 21 При. Тимофея,' св, Евстафія я Георгія, 
пн. 22 Обрѣтеніе моідей св. мч. во Евгеніи, 
вт. 23 Св. Поликарпа, Іоанна, Антіоха и Моѵсея. 

* ср. 24 Первое и второе^ обрѣтеніе честныя главы Іоанна Предтечи. 

чт. 25 Св. Тарасія архіепископа Константинопольскаго. 

(+) пт. 26 Св. Порфирія архіепископа Газскаго. 
сб. 27 Прп. Прокопія, Декаполита и Тита. 


Недѣля, 4-л поста (Крестопоклонная], 


вс. 28 Прп. Василія, Марййы, Киры, Домникш и Нестора, 










лазь» 




I і*г* >*5 

! дя Я Э 

I о 

! еб , 

подѣли о § 

I Р* ?3 


Жартъ, ЗА. 
Знакъ мѣсяца Овенъ, 


1 ГТрычц. Евдокіи, мч. Нестора, Маркелла и Антонія. 

2 Св. мч. Ѳеодота, Арсенія епискома Тверскаго. 

В Мч. Евтропія, Клеонива и Василиска. 

4 Пр. Герасима, мч. Павла, Григорія и Іуліаши, 

8 Мч. Конона и при. Марка. 

6 Св. \2 мч. но Амморіи, мч. Константина, Феофила и при. Аркадія 


I Недѣля 5-я пота , 

вс. 7 іСв, Василія, Ефрема, Евгенія и Павла исповѣдника, 
пн. 8 | ІГрп. Феофилакта и Дометія, св. мч, Феодорита. 

* вт. 9 [Сорокъ мучениковъ Севастійскихъ. 

ср. 10 Мч. Кодрата, Кипріана, Діонисія, Павла, Виктора, 
чт. П Св. Софронія, Евфимія Новгородскаго, 
пт. 12 Прп, Феофана, св. Григорія Двоеслова, 
сб, 13 Св. Никифора и мчи,. Христины. 


I Нед пая 6-я поста. 

! 

вс. 14 Св. Феогноста и при. Венедикта, 
пн. 15 Мч. Агатня и свмч. Александра. 

вт. 16 Мч. Савина, Трофима и св. Сераиіоиа. 

* ср. 17 Прп. Макарія и Алексія человѣка Божія. 

18 Св. Кирилла Іерусалимскаго. 

19 Мч. Хрисанфа, Даріи, Клавдія. 

20 Прп. Іоанна, Сергія и Патрикія. 




Надѣла Ваіи . 


(ѣ) вс. 21 ВХОДЪ ГОСПОДА ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ. Прп. Іакова, св. Ѳомы и 
Кирилла. 

пн. 22 Свмч. Василія. 

вт. 23 Прп. Никона, мч. Филиппа и Лидія. 

ср. 24 При. Артемія, Артемона, Іакова и Захаріи. 

(|) чт. 25 БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

* пт. 26 Соборъ Архистратига Гавріила. Св. Иринея, 
сб. 27 Мчц. Матроны Солунскія, при. Іоанна. 


Недѣля Св. Пасхи. 

(ф) вс. 28 СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ. Прп. Иларіона а Степана, 
пн. 29 Св. Марка, Кирилла и Іоанна, 
вт. 30 Прп. Іоанна лѣствииика, св. Зосимы. 
ср. 31 Свмч. Ипатія, Іоны митрополита Кіевскаго. 





Апрѣл 

Знакъ мѣсяі 


чт. 

1 

пт. 

2 

сб. 

В 



Недѣля Апостола Ѳомы ., "Ѵ.Ѵ 

вс. 4 При. Іосифа, Георгія и Зорины; 

ни. 5 Мч. Агаѳолода и Ѳеодула, при. Платона. 

вт. О Св. Евтихія патріарха Константинопольскаго, 
ср. 7 Св. Георгія, при. Даніила и мчц, Аішлииы. 
чт. 8 Ап. Иродіоиа, Флегонта и Ермія. 

пт. 9 Муч. Евлсихія, ирпмч. Вадима. 

сб.і 10 |Мч. Терентія, Максима, Александра, Феодора и Іакова. 

Недѣля о Мѵроносицахъ. 

вс. 11 Свмч. Антипы и Мартиніана. 

пн. 12 При. Василія епископа Парійскаго. 

вт. 13 Свмч. Артемона и мчц. Ѳомаиды. 

ср. 1і Св. Мартина, мч. Литовскихъ: Антонія, Іоанна и Евстафія, 
чт. 15 ;Ап. Аристарха, Пуда, Трофима и мчц. Анастасіи. 

... “'!!• І^ 44 * Ьасилисы, Агаши, Ирины, Л іоніи, мч. Леонида и св, Ѳеодоры, 

(т) со. 17 .Свмч. Симеона епископа, Зосимы Соловецкаго. 

Недѣля о разслабленномъ. 

вс. 18 При. Іоанна, Космы, Виктора, Зотика и Зиіюна. 
ни. 19 Св. Іоанна, Георгія н Трифона. 

вт. 20 При. Феодора и Анастасія. 

ср. 21 Свмч.Іанпуарія, Феодора и Шксиміана. (Преполовеніе). 

* !! | р11, Феодора и;перенесеніе мощей благовѣрнаго князя Всеволода 

о? ?“* Геория ^ооѣдоносца, мчц. царнцы Александры, 
со. «4 Мч. Саввы, при. Ѳомы и Елисаветы. 


Недѣля о Самарянинѣ. 

* вс. 25 Апостола и Евангелиста Марка. 

нн. 26 Свмч. Василія, Стефана епископа Пермскаго. 

вт. 27 Свмч. Симеона, при. .Стефана. 

ср. 28 Мч. Максима, св. Кирилла. 

тс. 29 Св. о-ти М7. въ Кизякѣ, ирп. Мег, шопа. 

нт. 50 Ан. Іакова, св. Доната и мч. Максима, 








Май, 31. г * 

Знакъ мѣсяца Близнецы. ^ 

I і—ігттт-;.. ' и и ПГТП-ТТ п, щ, —-цТ Е ц — і , г - 

с ^* ^ Прр. Іереміи, при, Нанфутія Боровскаго, 

Недѣля о Слѣпомъ. 

вс. 2 Св. Афанасія Великаго, мч. Есиера и Зои. 

пн ' ? Л 1 * Тимоѳея и Мавры. При. Ѳеодосія Печерскаго, 

вт, 4 Мчц. Пелагеи и мч. Силвана. 
ср. б Вмчц, Ирины. 

(|)та. 6 ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Праведнаго Іова многострадальнаго. 

пт. 7 Боспом. Знаменія на небеси Креста. Мд. Акакія. 

Т) о* 5 - ° Аіюст. и Еванг. Іоанна Богослова. При. Арсенія. 

Недѣля Сѳ. Отецъ* ; , 

(ф) вс. 9 При. Исаіи. Перенес, мощей Св. Николая Чудотворца, 
пн. 10 Апост. Симопа Зилота. При. Симона и Исидоры, 
вт. 11 Св. Меѳодія, Константина и Кирилла, 
ср. 12 Св. Епифанія и Германа. 
чі\ 13 Мч. Александра, Гликеріи, св. Георгія, 
пт. 14 Мч. Исидора и Максима. 

сб. 15 При. «Пахоміи и Исаіи, у б. св. царевича Димитрія, (помин, усоиш.) 


Недѣля Св. Пятидесятницы . 

Ш ВС * ТРОИЦЫ. Прп. Ѳеодора, Ефрема, Георгія, 

(І) пн. 17 СОШЕСТВІЕ СВ. ДУХА. Апост. Андроника, св. Стефана, 
вт. 18 Мч. Ѳеодота, Петра, Діонисія, Андрея, Іуліи. 
ср. 19 Св. Патрикія, Корнилія Комедьскаго. 
чт. 20 Мц. Ѳалалея. Обрѣтеніе мощей св. Алексія. 

* пт. 21 Св. велик, царей и равноапост, Константина и Елены, 
сб. 22 Мч. Василиска. 


Недѣля 4-я Всѣхъ Святыхъ. ~ 

вс. 23 При, Михаила, Евфросиніи и св. Леонтія. 

пн. 24 Прп. Симеона и Никиты столпниковъ. (Начало Петрова поста), 

вт. 25 Третіе обрѣтеніе главы Іоанна Предтечи. 

ср. 26 • Апост, Карпа и Алфеи. Мч. Аверкія, Елены. 

нт. 27 Свмч. Ферапонта и прп. Нила, 

пт. 28 Св. Никиты, Игнатія Ростовскаго. 

сб. 29 Мчц, Ѳеодосіи. Св. Іоанна Устюжскаго. ; 


Недѣля 2-д по Пятидесятницѣ . 

вс. 30 Прп, Исаакія Далматскаго, 

пн. 31 Апост, Ерма. Мч. Ермія и философа. 











недѣли 


вт, 1 Ми. Іустина. Прп. Діонисія. 

ср. 2 Св. Никифора, Вмц. Іоанна, 

чт. 3 Мч. Лукшшана. Клавдія и мчц. Павлы. 

ит. 4 ;Св, Митрофана патріарха Константине польскаго., 

сб. 5 Свмч. Дорофея. С». Кн. Феодора. Бд. Константина. 


Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ. 

вс. 6 Прп. Виссаріона и ІГларіоиа. 

пн. 7 Мч. Феодота. Мчц. Маріи. Свмч. Смарагда. 

вт. . 8 Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Ефрема 

ср. 9 Св. Кирилла Александрійскаго и Кирилла Бѣлозерскаго, 
чт. 10 Свмч. Тимофея ениск. Прусскаго. 

* пт. 11 Апост. Варфоломея и Варнавы, 
сб. 12 |Прп. Онуфрія и Петра Аѳонскаго. 


Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ . 

вс. 13 Мчц. Акилины и Антонины, 
пн. 14 Прор. Елисея и Св. Меѳодія. 

* вт. 15 Прер. Амоса. Св. Іоны митр. Московскаго, 
ср. 16 Св. Тихона Амафунтскаго. 

чт. 17 Мч. Мануила, Савела и Исмаила, 
пт. 18 Мч. Леонтія, Игнатія и Ѳеодула. 

* сб. 19 Апост. Іуды. Мч. Зосимы. 


Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ. 

вс. 20 Свмч. Мефодія Патарскаго. 
пн. 21 ІМч. Хуліана и Свмч. Терентія. 

вт. 22 :Свыч. Евсевія и мч. Галактіона. 

ср. 23 Мчц Агршшпы. Срѣтеніе Владимірскія иконы Преев. Богородицы, 
ф) чт. 24 Рождестпо Іоанна Предтечи. 

пт. 25 іІІрпычц. Февроніи. Св. кн. Петра и княг. Февроши. . 

* сб. 26 |Прор. Давида. Явленіе Тихвинскія иконы Пресвятыя Богородицы. 


Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ . 

вс. 27 Прп. Сампсона страннопріимца. 

пн. 28 Св. Кира и Іоанна. Прп, Сергія и Германа. 

(ф) вт. 29 СВ. АПОСТОЛЪ ПЕТРА И ПАВЛА. 

* С Р* 30 Соборъ двунадесяти апостоловъ. • 







Іюль, 31. 

Злакъ мѣсяца Левъ, 


1 Св. безсребреиниковъ Космы.и Даміана. 

2 Положен >е ризы Пресвятыя Богородицы во Влахернѣ, 

3 Мч. Iавинфа. Перенесеніе мощей св. Филиппа. 


Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ. 

вс. 4 Св. Андрея Критскаго. Прв. Марѳы. 

и н* 5 При. Афанасіл. Обрѣт. мощей ирп. Сергія Радонежскаго. 

вт. 6 При. Сисоя, муч. Василія, мчц. Лукіи. 
ср. 7 При. Ѳомы и Акакія. Мч. Лукіана. 

чт. 8 Вмч. Прокопія. Св. Прокопія Устюжскаго. Явленіе Казанскія иконы! 

І Пресвятыя Богородицы. 
пт. 9 Свмч. Паикрат.'я и Кириллы. 

сб. 10 Положеніе ризы Господней въ Москвѣ. При. Антонія Печерскаго 

іі * 


Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ. 

11 Вмчц. Евѳиміи. Пред. Велик, княгини Ольги. 

12 Мч. Прокла и Иларія. При. Михаила. 

13 Соборъ Арханг. Гавріила. При. Стефана. 

14 Ап. Аішлы. При. Онисима и св. Стефана. 

}5 Мч Кирика и іулиттл. Св. велик, князя Владиміра. 

16 ІСішч. Афиногена и 10 учениковъ его. 

17 Вмчц. Марины. Перенесете мощей при. Лазаря. 


Недѣля 9-я. 

вс. 18 Мч. Емпліана и Іакинѳа. Прп. Іоанна, 
ші. 19 При. Маврины и Дія. Св. князя Романа, 
івт. 20 Св. Прор. Иліи. При. Аврамія. 

ср.І 21 Ирп* Симеона и Іоанна. Лрор. Іезекіиля. 
|) чт.! 22 Св. мѵрбн. Маріи Магдалины. Св. Фоки.- 
пт. 23 Мч. Трофима, Ѳеофила и Аполлинарія, 
сб. ,24 Мчц. Христины. Св. кн. Бориса и Глеба. 


Недѣля (0-я. 

вс. 25 Успеніе Св. Анны. Прп. Макарія, 
пн. 26 Свмч Ермолая. При. Моисея. 

Ж вт. 27 Вмч. Пантелеймона. Блаж. Николая. _ г- 

ср. 28 Ап. Прохора и Никанора. Явленіе Смоленской иконы Пр. Богород. 

чт 29 Мч. Каллиннйка, Сераѳимы и Ѳеодотш. 

пт! 30 Ап. Силы и Сидуана. Св. Валентина и Іоанна, 
сб. 31 Св. Евдокима. Мчц. Іудиты, 







Августъ, 31. 
Знакъ мѣсяца Дѣва. 


Недѣля '//-л. 

+) БС * * Происхож. древъ Креста. (Начало У си. поста). . 
пн. 2 Первмч. Стефана. Св. бл аж. Василія, 
вт. 3 Прп. Иеаакія и Антонія Римлянина, 
ср. 4 Седьми отрок, въ Эфесѣ. Прими. Евдокіи, 
чт. 5 Мч. Евеигнея, Кандидія, Понтія. 

(*) ит. 6 ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГоОЛОДНЕ. 
сб. 7 Прими. Дометія и Пимена Печерскаго. 

Недѣ ля /2-л. 

вс. 8 Св. Емиліана и Мирона. 

* пн * ^ Аи. Матѳія. Мч. Антонія, Іуліапа и Маркіана. 

вт. 10 Мч. Лаврентія и Агапита. 

ср. 11 Мч. Евпла, Прп. Ѳеодора и Василія. 

чт. 12 Мч. Фотія, Аникиты, Памфила и Капитона. 

пт. 13 Прп. Максима исиов. Ипполита и Тихона Задонскаго. 

сб. 14 Прор. Михея. Прп. Ѳеодосія Печерскаго. 

Недѣля 15-я, 

(+) вс. 15 УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, 
чн. Рі Перен. нерук. обр. Спасителя. Мч. Діомида, 
вт. 17 Мч. Мирона, Филиппа, Кипріана, Ѳирса и Патрокла, 
ср. 18 Мч. Флора и Лавра. Св. мч. Емиліана. 
чт * І? ^ н ДР ея Стратилата. Донск. ик. Пр. Богородицы, 
пт. 20 Прор. Самуила. Мч. Севира и Мемнона. 
сб. 21 Ап. Ѳаддея. Преп. Авраамія. 


вс. 

22 

пн. 

23 

ВТ. 

24 

ср. 

25 

(т) ЧТ. 

26 

пт. 

27 

сб. 

28 


Недѣля 44-я* 


Недѣля 45-я 

Ё ВС< II УСѢКНОВЕНІЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ. (День пост,, 1 
* ВТ О? Перен. мощей Св. Вел. Кн. Александра Невскаго 
вт. 31 Подо®, пояса Преев. Богор. Св. Геннадія. 





Сентябрь, 30. 
Знакъ мѣсяца Вѣсы. 



* ср. 1 При. Симеона и Марѳы. Ми. Ермогена, 
чт. 2 Мч. Мамонта. При. Іоанна постника, 
пт. 3 Св. Анфима, Ѳеоктиста и Василиссы. 
сб, 4 Свмч. Вавшш, Феодора и нрор. Моѵсея. 


Недѣли 46- я, 

вс. 5 Прор. Захаріи и прав., Елисаветы. 

пн. 6 Воспоминаніе чуда Архистратига Михаила. 

вт. 7 Мч. Созонта. Св. Іоаииа. 

(+) ср. 8 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 
* чт. 9 Св. и прав. Богоотецъ Іоакима и Анны, 
пт. 10 Мвц. Мшюдоры, Митродоры и Нимфодоры, 
сб. 11 Прп. Ѳеодоры, Діодора, Димитрія, Сергія. 


Недѣля /7 -я. 

вс. 12 Св. Автоиома. Мч. Іуліана и Ѳеодора. 

ни. 13 Обновленіе храма Воскресенія. Св. Корнилія сотника. 

(+) ВТ. И ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Св. Іоанна 
Златоустаго. (День постный), 
ср. 15 Мч. Никиты. Прп. Филоѳел и Порфирія, 
чт. 16 Вмч. Евфиміи. Вчмц. Севастіапы и Людмилы. 

вт. 17 Вчц. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви- 
сб. 18 Св. Евмеиія. Муч. Аріанды. 


Недѣля 48-/1. 

вс. 19 Мч. Ірофиыа. Св. іш. Ѳеодора, Давида и Константина. 

пн. 20 Вмч. Евстафія. Мч. кн. Михаила и бояр. Ѳеодора Черниговскихъ. 

* вт. 21 Ап. Кодрата. Св. Димитрія Ростовскаго, 
ср. 22 Св. Фоки. Пр. Іоны и Петра. 

* чт. 23 Зач. Св. Іоанна Предтечи. Мч. Андрея, 
пт. 24 Пер. мчц, Ѳеклы. Прп. Никандра. 

* сб. 25 При. Евфбсиніи и Сергія Радонелсскаго. 


Недѣля 49-я. 


(I) вс. 26 Преет. Ап. и Ев. ІОАННА БОГОСЛОВА, 
ин. 27 Мч. Каллистрата. Прп. Саватія. 
в г. 28 Прп. Харитона и Св. кн. Вячеслава, 
ср. 29 Прп. Кяріака и Ѳеофана милостив, 
чт. 30 Св. Григорія и Михаила митр. Кіевскаго. 
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Ноябрь, 30. 

Знакъ мѣсяца Стрѣлецъ. 

пн. 

1 ( 

Зв. Космы и Даміана, Іоанна и Іакова. 

■1 

2 1 

УЕч. Аклпдина и Элыш дифора. 

ср. 

3 ] 

Мч. Акенсима и Іосифа. . 

чт. 

4 

]рп. Іоанникія, мч. Никандра. 

пт. 

5 

Мч. Галактіона, св. Іоны и Григорія. 

Зв. Павла исповѣдника и при. Варлаама. , 

сб. 

6 

ВС. 

7 

Недѣля 25-я. 

Мч. Іерона, Антонина и Феодота, прп. Лазаря. 

пн. 

8 

Соборъ св. Архистратига Михаила. ' 

ВТ. 

9 

Мч. Онисифора и Порфирія, прп. Матроны. 

Апост. Ераста, Олимпа и Родіона, мч. Ореста. 

ср. 

10 

чт. 

11 

Вмч. Мины, мч. Виктора, Викентія мчц. Сте . аниды, прп. Ѳеодора, 

нт. 

12 

б л аж. Максима. 

Св. Іоанна Милостиваго, при. Нила. 

І‘) со. 

і 

ІЗ 

Св. Іоанна Златоустаго, мч. Никифора. 



Недѣля 26‘-я. 

Ж вс - 

Гі 

Ап. Филиппа, св. Григорія Паламы. 

ПН. 

15 

Мч. Гурія, Самопа, Авива и Димитрія. (Начало Рождеетв. поста). 

* ВТ. 

16 

Ано тола и Евангелиста Матѳея. 

ср. 

17 

Св. Григорія, прп. Никона и св. Лазаря. 

чт. 

18 

Мч. Платона и Романа. ■ • 

пт. 

19 

При. Варлаама, Іоасафа, Илюдора и Романа. 

сб. 

20 

При. Григорія Декаполита, св. іірокла. 

Ж вс. 

21 

Недѣля 27 -я. 

ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

пн. 

22 

Апост. Филимона, св. Михаила Тверскаго. 

Г, вт 

23 

Св. Анфилогія и Григорія, св. великаго князя Александра Нев- 

ср 

чт. 

24 

ска го, св. Митрофана ениск. Воронежскаго. 

Вмч и,. Екатерины, мч. Меркурія. 

I 25 

Сішч. Климента и Петра архіен. Александрійскаго. 

ИТ. 

1 26 

Прп. Іакова, св, Ииокентія Иркутскаго и освященіе храма Святаго 

* сб 

27 

Великомученика Георгія. 

Мч. Іакова, прп. Романа и Палладія. Знаменіе Преев. Богородицы 

ВС 

. 28 

Недѣля 28‘Л. 

Прпмп. Стефана, Иринарха, Василія. 

пи 

. 29 

Мч. Парамона и Филумена. ■ 4 

* В! 

. 30 

Апост, Андрея Первозваннаго, св. ФруМёнтія. 

Аг—.-^*-*^****^^ . 
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Декабрь 31. - 

Знакъ мѣсяца Козерогъ. 

ср 

1 

Прор. На)ыа, св. Филарета милостиваго. 

чт. 

2 

Лрор. Аввакума, прп. Афанасія, 

пт. 

3 

Прор. Софонія, прп. Саввы Звенигородскаго. 

сб. 

4 

Вмчц. Варвары, прп. Іоанна Дамаскина. 



Недѣля 29-я. 

* вс. 

5 

Прп. Саввы освящ., Каріона и Захаріи. 

(І) ПН. 

6 

СВ. НИКОЛАЯ МИРЛИКЩСКДГО ЧУДОТВОРЦА. 

ВТ. 

7 

Св. Амвросія Медіоланскаго, при. Антонія, Нила, Павла и Іоанна. 

ср. 

8 

Прп. Потапія, Аполлоса. 

* чт. 

9 

Зачатіе св. Анны, прп. Стефана и св. Софронія. 

пт. 


Мч. Мины, Ермогена и Евграфа, прп. Ѳомы. 

сб. 


Прп. Даніила и Луки столпниковъ. ■■ 



Недѣля се. Праотецъ . 

вс. 

12 

Св. Спиридона и Александра. 

пн. 

13 

Мч. Евсіратія, Авксентія, Ореста и Евгенія. 

ВТ. 

и 

Мч. Фирса, Левкія, Филимона и Аполлонія. 

ср. 

13 

Свмч. Едевфер ія и св. Стефана Сурожскаго. 

чт. 

іб 

Прор. Аггея, блаж. Феофанія. ; • •■■■- . ■ 

пт. 

17 

Прор. Дантла, св, Ананіи,.Азаріи и Мисаила. 

сб. 

18 

Мч. Севастіана, св. Модеста. 



Недѣля предъ Рождест . Христов. 

. ВС. 

19 

Мч. Вонифатія, св. Григорія. 

пн. 

20 

Свмч. Игнатія и прп. Филогонія. : і 

* ВТ. 

21 

Мчц. Іуліаніи, св. Петра митр. Кіевскаго. 

ср. 

22 

Вмчц. Анастасіи. ^ 

чт. 

23 

Св. Ѳеодула, Евареста, Павла и Нифонта. ■ 

пт. 

24: 

Прпмчц. Евгеніи и прп. Николая. 

(і) Сб. 

23 

РОЖДЕСТВО СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ГОСПОДА ІИСУСА 



ХРИСТА. . 



Недѣля по Рождес , Христовѣ , 

І) ЕС. 

26 

Соборъ Пресвятыя Богородицы, св. Іосифа. 

* пн. 

27 

Ап. пермч. Стефана, прмч. Феодора. 

ВТ. 

28 

Ап. Никанора. 

ср. 

29 

Мдаденц. 14 тыс. убіенныхъ въ Виѳлеемѣ. 

чт. 

30 ] 

Мчц. Анисш и мч. Филетера. ! 

пт. 

31 ] 

Прп. Меланіи Римлянины и прп. Зотика, 








и 


5 


(+) 6 . 
10 . 


3 . 


» 

4 . 


СТАТСКІЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ 

Январь. 

(*) К Новый годъ. • ; 

,, Рожденіе Ихъ Императорскихъ Высочествъ: Благовѣрнаго Го судам 
Великаго Князя Алексѣя Ал ександ р.о в и ч а и Благовѣттб 
Государыни Великой Княгини Елены Павяовны. ^ 

Богоявленіе Господне. Дв. пр. 

г, Ег0 и ™ераторскаго Высочества Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя ПетраНиколаевича. * 

Февраль. 

(І) 2. Срѣтеніе Господне. Дв. пр. 

в*™™ Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Княвя Николая Константиновича 
Кавалерскій праздникъ ордена Св. Анны. 

Импе Ра т °Р^ато Высочества, Благовѣрной Государыни 
Великой Княжны Вѣры Константиновны, 

(I) 5 и 6. Пятница и Суббота Сырной недѣли. 

(І) 19. Восшествіе на Всероссійскій Престолъ Его Величества, 
Благочестивѣйшаго Государя Императора АЛЕК¬ 
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА, Самодержца Всерос¬ 
сійскаго. . ; 

(*) 26. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго 
Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Княэя 
Александра Александровича. 

Мартъ. 

(I) 21. Входъ Господа въ Іерусалимъ. Дв. пр. 

(І) 25. Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. Дв. пр. 

(*) 26 и 27. Пятница и Суббота Страстной недѣли. 

(І) 28 Марта по 4 Апр. Свѣтлая недѣля. 

Апрѣль. 


1 ; Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Александра Михайловича. 

4. День чудеснаго спасенія Его Императорскаго Величества Госудаоя 
Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА отъ злодѣйскаго до» 
куніешя па Его жизнь (въ 1863 году въ С.-Петербургѣ), 



10. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Владиміра Александровича. 

(|) 17 . Рожденіе Его Величества, Благочестивѣйшаго Государя 
Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 
Самодержца Всероссійскаго, 

Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Николая М и х а и л о в' и ч а. 

21. Преполовеніе. 

23. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрныхъ 
Государынь Великихъ Княгинь: Александры Іосифовны 
и Александры Петровны. 

29. Рожденіе Его Императорскаго Высочества Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя С е р г і я А д е к а н д р о в и ч а. 

Май. 

(I) 6, Вознесеніе Господне, Дв. пр. 

; Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 

” Великаго Князя Николая Александровича. 

8. Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. 

(I) 9. Перенесеніе мощей Святителя и Чудотв. Николая. 

(■!•) 16. День Св. Троицы. Дв. пр. 

(•;•) 17. Сошествіе Св. Духа. 

20. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Го¬ 
сударя Великаго Князя Алексія Александровича. 

21. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрныхъ Го¬ 
сударей Великихъ Князей: Константина Николаевича и 
Константина Константиновича. 

Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Государыни 
” Великой Княгини А лек с а н д ры Петровы ы. 

Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Гоеу- 
” дарыни Великой Княгини Елены Павловны. 

25. День спасенія Его Императорскаго Величества, Государя Импера¬ 
тора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА отъ покушенія на Его жизнь 
• 1 ' (въ 1867 г. въ Парижѣ). 

2(>. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя А л е к=- 
сандра Александровича (младшаго). 

іт&Ьь 

1 . Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Димитрія Константиновича. 

24. Рождество честнаго и славнаго Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Іоанна. 

26 Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Государыни 
Великой Княгини Ал б к сан д р ы I о с и ф о в н ы. 

27. Воспоминаніе побѣды подъ Полтавою. 

(-{•) 29. Св. Апостолъ Петра и Павла, - 

Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрнымъ 
Государей Великихъ Князей: Павла Александровича и 
Петра Николаевича. 

Іюль. 

1. рожденіе Его Императорскаго Внсбчества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Вячеслава Константиновича, 



5. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Ёлаговѣрныхі 

* Государей Великихъ Князей Сергія Александровича и 
Сергія Михаиловича. 

11. Тезоименитство: Ея Королевскаго Величества, Благовѣрной Гоеуда* 
рыии Ольги Николаевны, Королевы Виртембергской; Ея Ко¬ 
ролевскаго Величества, Благовѣрной Государыни Ольги К о н т ан- 
т и и о в н ы, Королевы Эллиновъ и Ея Императорскаго Высочества 
Благовѣрной Государыни Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны! 

15. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Го¬ 
сударя Великаго Кяязя Владиміра Александровича. 

16. Рожденіе Ея Императорскаго Высочесгва, Благовѣрной Государыни 
Великои Княжны Анастасіи Михаиловны. 

20. Св. сланнаго Пророка Иліи. 

(I) 22. Тезоименитство Ея Величества, Благочествѣйшей Госу¬ 
дарыни Императрицы МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

„ Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествч, Благовѣрныхъ Го¬ 
сударынь: Цесаревны и Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны 
Великой Княжны Маріи Александровны и Великой Кня¬ 
гини Маріи Николаевны. ‘ 

(I) 27. Рожденіе Ея Величества, Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

„ Рожденіе и Тезоименитство Его Императорскаго Высочества Бла¬ 
говѣрнаго Государя Великаго Князя Николая Николаевича 
(старшаго) и Тезоименитство Его Императорскаго Высочеетва, Бла¬ 
говѣрнаго Государя Великаго Князя Николая Николаевича 
(младшаго). 

Жогует ПЬ. 

I. Происхожденіе Честныхъ Древъ. 

(*) 6. Преображеніе Господне. Дв. пр. 

„ Рожденіе Ея Императорскаго Высочества Благовѣрной Государыни 
Великой Княгини Маріи Николаевны. 

10. Рожденіе Его Императорскаго Высочества Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Константина Константиновича. 

II. Рожденіе Его Императорскаго Высочества Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Г е о р г і я М и х а и л о в и ч а. 

(!) 15. Успеніе Пресвятыя Богородицы. Дв. ір. 

16. День Нерукотвореннаго Образа. 

* „ Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Государыни 
Великой Княгини Екатерины Михаиловны. 

22. Рожденіе Ея Королевскаго Величества, Благовѣрной Государыни 
Ольги Константиновны, Королевы Эллиновъ. 

(!), 26. Коронованіе и Священнѣйшее Мгропомазаніе Его Вели¬ 
чества Благочестивѣйшаго Государя Императора АЛЕК¬ 
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА, Самодержца Всерос¬ 
сійскаго и Супруги Его, Ея Величества, Благочести¬ 
вѣйшей Государыни Императрицы МАРІЙ АЛЕК¬ 
САНДРОВНЫ. 

(Ѣ) 29. Усѣкновеніе главы честнаго и славнаго Пророка, Пред¬ 
течи ш Крестителя Господня Іоанна, 



(•?■) 30. Тезоименитство Его Величества, Благочестивѣйшаго Го¬ 
сударя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ¬ 
ВИЧА, Самодержца Всероссійскаго. 

ѵ Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Го¬ 
сударя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

„ Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя 
Александра Александровича (младшаго). 

„ Рожденіе Ея Королевскаго Величества, Благовѣрной Государыни 
Ольги НиЕоіаевв ы, Королевы Виртембергской. 

„ Кавалерскій праздникъ ордена Св. Александра Невскаго. 

Сентябрь 

(т) 8. Рождество Пресвятыя Богородицы. Дв. пр. 

„ Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Государыни 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны. 

9. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Константина Николаевича. 

(I) 14. Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста Гос¬ 
подня. Дв. пр. 

17. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Госу¬ 
дарыни Великой Княжны Вѣры Константиновны. 

21. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя Павла Александровича. * 

» Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Го¬ 
сударя Великаго Князя Димитрія Константиновича. 

22. Кавалерскій праздникъ ордена Св. Равноапостольнаго Князя Вла¬ 
диміра. 

25. Рожденіе и тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благо¬ 
вѣрнаго Государя Великаго Князя Сергія Михаиловича. 

(|) 26. Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. 

28. Тезоименитство Его Императорскаго* Высочества, Благовѣрнаго Го- 
* сударя Великаго Князя Вячеслава Константиновича. 

Октябрь. 

(I) 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы. 

4. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Влаговѣрнаго Государя 
Великаго Князя Михаила Михаиловича. 

5. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Государыни 
Великой Княжны МаріиАлександровны. 

12. Перенесеніе дееныя руки мощей Св. Іоанна Крестителя изъ Мальты 
въ городъ Гатчину. 

13. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя 
Великаго Князя МихаилаНиколаевича. 

(*) 22. Казанскія иконы Пресвятыя Богородицы. 

Ноябрь. 

6. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государѣ 

Велика» о Князя Николая Ни к о л а е в ич а (младшаго). 

8. Соборъ Св. Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ Силъ. 

„ Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрныхъ Го¬ 
сударей Великихъ Князей: Михаила Николаевича и Ми¬ 
хаила Михаиловича* 

р Праздникъ всѣхъ Кавалерскимъ Россійскихъ Орденовъ» 



(*) І4. Рожденіе Ея Императорскаго Внсоштвй, РосуцАрйМ 
Цесаревны и Великой Княгиня Маріи: Ѳеодоровны. 

(|) 21. Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы, Дв. пр. 

24. Тезоименитство^ Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Госу¬ 
дарыни Великой Княгини Екатерины Михаиловны. 

я Кавалерскій праздникъ Ордена Св. Великомученицы Екатерины. 

2о, Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Го¬ 
сударя Великаго Князя Георгія Михаиловича. 

„ Кавалерскій праздникъ Ордена Св. Великомученпика Георгія. 

В(і. Кавалерскій праздникъ Ордена Св, Апостола Андрея Первозваннаго. 

Декабрь. 

СО 6. Святителя и Чудотворца Николая. 

„ Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Благовѣрныхъ 
Государей Великихъ Князей: Николая Константиновича 
і Николая Михаиловича. 

22. Тезоименитство^ Ея Императорскаго Высочества, Благовѣрной Госу¬ 
дарыни Великой Княжны Анастасіи Михаиловны. 

(I) 25. Рождество Христово. Дв. пр. Воспоминаніе избавленія 
Церкви и Державы Россійскія отъ нашествія французовъ и 
съ ними двадесяти языковъ. Праздникъ трехъдневный. 


Евангельскія чтенія па литургіи въ воскресные дни. 


8 

января Ев. Марка 1. 

4 

іюля Ев. Матѳея 33. 

10 

— ' Ев. Матѳея 8. 

14 

— Ев, Матѳея 58. 

17 

—• Ев. Луки 89. 

18 

— Ев. Матѳея 59. 

2І 

— Ев. Луки 79. 

25 

— Ев. Матѳея 72. 

31 

— Ев. Матѳея 106. 

1 

августа Ев. Матѳея 77. 

7 февраля Ев: Матѳея 17. 

8 

— Ев. Матѳея 79. 

14 

— Ев. Іоанна 5. 

15 

— Ев. Матѳея 87. 

21 

— Ев. Марка 7. 

22 

— Ев.. Матѳея 89. 

28 

— Ев. Марка 37. 

29 

т — Ев. Матѳея 92 : 

7 

марта Ев. Марка 40. 

5 сентября Ев. Матѳея 105 

14 

— Ев. Марка 47. 

12 

— Ев. Матѳея 62. 

21 

— Ев. Іоанна 41. 

19 

■«— Ев, Луки 17. 

23 

— Ев. Іоанна 1. 

26 

— Ев. Луки 26. 


4 апрѣля Ев. Іоанна 05. 

П Ев. Марка 09. 

18 — Ев. Іоанна 14. 

25 — Ев. Іоанна 

2 май Ев, Іоанна Зі. 

9 — Ев. Іоанна 56. 

18 — Ев. Іоанна *7„ 

2 і — Ев. Матѳея 38, 
с0 —• Ев. Матѳея 9. 

6 іюня Ев* Матѳея 18. 

11 — Ев. Матвея 2*. 

20 ~ Ев. Матѳея 28. 

2/ — Ев. Матвея 29, 


В октября Ев. Луки 30, 
10 — Ев. Луки 35. 

І7 — Ев. Луки 83. 

24 — Ев. Луки 38. 

31 — Ев. Луки 39, 

7 ноября Ев. Луки 53. 
14 — Ев. Луки 66. 

21 — Ев. Луки 71, 

28 — Ев. Луки 76. 

5 декабря Ев. Луки 85, 
1*2 — Ев. Луки 76. 

19 — Ев. Матѳея I. 

25 —* Ев. Матѳея 3. 

29 — Ев. Матѳея 4* 



Особые крестные ходы установленные въ г. Самарѣ. 

Крестные ходы совершаются въ г. Самарѣ: 24 іюня и 14 
сентября, они установлены въ древности въ воспоминаніе избав¬ 
ленія города отъ эпидимическихъ болѣзней. 

Роснисаніе въ какое время года и въ какіе дни и часы 
открывать благовѣстъ къ церковнымъ службамъ въ г. 

Самарѣ. 

1) На Святую Пасху: 

а) въ первый день 

къ утрени . . въ 12 часовъ ночи, 

къ ранней литургіи . по окончаніи утрени, 

къ поздней литургіи . въ 6 часовъ утра, 

къ вечерни . .въ Зчаса пополудни. 

б) въ прочіе дни: 

къ утрени . . въ 4 часа утра, 

въ литургіи . . въ 8 часовъ утра, 

къ вечерни . . въ 4 часа но полудни. 

2) Въ восврееные и празничныѳ дни отъ 
Святой Пасхи до 15 числа сентября: 

въ всенощной . . въ 6 час. по полудни, 

къ литургіи . . въ 9 часовъ утра, 

къ ранней: литургіи . въ 6 часовъ утра. 

Въ непраздничные же дни во весь годъ: 

къ утрени . . въ 5 часовъ утра, 

къ литугіи . . въ 8 часовъ утра, 

въ вечерни і . . въ 5 час. вечера. 

(съ 15 же сентября 

до Пасхи въ 4 часа по полудни. 

В) Въ св. Четыредесятшщу: 

къ часамъ и литургіи прежде- 

освященныхъ . . въ 10 часовъ утра, 

въ литургіи по субботамъ . въ 8 часовъ утра. 

4) Ш особые случаи: 

Въ Рождество Христово и Вербное Воскресенье: 

К* утрени ■ « ' - » въ 3 часа утра, 



0| дМ 

Въ Великую Субботу: 

в* утрени . . въ 2 часа утра. 

къ литургіи . . въ 12 часовъ дня, 

Въ навечеріе Рождества Христова, Бого- 
явленіе Господнемъ великіе пятокъ и субботу: 

къ часамъ . . въ 9 часовъ утра. 

Когда не совершается литургія. 

къ литургіи . . въ 12 часовъ дня. 

къ вечерни , . въ 2 часа по полудни. 

На великій канонъ въ среду: 

къ всенощной . . въ 6 час. по полудни. 

На послѣдованіе страстей въ великій 
четвертокъ: • 

къ всенощной . . ва 7 час. по полудни. 

Въ великій четвергъ и въ день св. Троицы: 

къ литургіи , .въ 10 часовъ утра. 

Въ понедѣльникъ, вторникъ и среду 
страстной недѣли: 

къ утрени . . въ 5 часовъ утра. 

къ литургіи . . въ 9 часовъ утра. 

Примѣчаніе 1 . Въ храмовые праздники и крестные ходы: 
24 іюня, 14 сентября, въ среду преполовенія, 1 августа, 6 ян¬ 
варя и 4 апрѣля перезвонъ начинается за полчаса до благовѣста. 

Примѣчаніе 2. Въ то время, когда духовенство собирается * 
на молебенъ въ соборъ, благовѣстъ въ церквахъ открывается за 
часъ до благовѣста въ соборѣ. 

Примѣчаніе 3. Въ зимне время, въ тѣхъ церквахъ, гдѣ 
дано благословеніе архипастырское совершать всенощныя предъ 
праздниками, благовѣстъ открывается: 

къ всенощной . . цъ 5 час, по полудни, 






Восхожденіе и захожденіе еолпца и виды лупы 

па широтѣ г. Самары. 




Восхо¬ 

жденіе. 

Захож¬ 

деніе. 

Виды 

лупы. 

ч. 

м. 

ч. 

м. 

ЯНВАРЬ: 

1 

8 

13 

4 

6 

последняя четверть 

9 января 


11 

8 

1 

4 

24 

новолуніе 

9 — 


2! 

7 

4? 

4 

43 

первая четверть 

16 — 


31 

7 

27 

5 

8 

полнолуніе 

24 — 







послѣдняя четверть 

31 — 

ФЕВРАЛЬ: 

10 

7 

6 

б 

23 

новолуніе 

7'февраля 


20 

6 

42 

5 

43 

первая четверть 

15 - 







полнолуніе 

23 — 

МАРТЪ: 

2 

6 

38 

б 

2 

послѣдняя четверть 

2 марта 


12 

б 

5Я 

б 

21 

новолуніе 

9 — 


22 

5 

28 

6 


первая четверть 

17 — 







полнолуніе 

24 — 







послѣдняя четверть 

31 — 

АПРѢЛЬ: 

1 

5 

4 

6 

58 

новолуніе 

7 апрѣля 


11 

4 

41 

7 

17 

первая четверть 

16 — 


21 

4 

20 

7 

35 

полнолуніе 

23 — 







послѣдняя четверть 

29 — 

МАЙ: 

1 

4 

1 

7 

53 

новолуніе 

7 мая 


И 

Я 

і!і 

8 

Я 

первая четверть 

1 ■> — 


21 

Я 

ЯЯ 

8 

22 

полнолуніе 

22 •— 


31 

3 

27 

8 

33 

послѣдняя четверть 

29 — 

ІЮНЬ: 

30 

3 

27 

8 

37 

новолуніе 

6 іюня 


20 

3 

32 

8 

86 

тг^рваіі четверть 

п - 


80 

3 

42 

8 

28 

полнолуніе. 

20 — 







послѣдняя четверть 

27 _ 

ІЮЛЬ: 

30 

3 

56 

8 

16 

новолуніе 

5 іюля 


20 

4 

12 

7 

50 

первая "четверть 

««•и*' 


80 

4 

30 

7 

39 

пол но лиге 

19 — 







послѣдняя четверть 

27 — 

АВГУСТЪ: 

9 

4 

47 

7 

18 

новолуніе 

4 августа 


38 

5 

5 

б 

55 

первая четверть , 

11 — 


29 

5 

23 

6 

30 

полнолуніе 

18 — 







послѣдняя четверть 

26 - 

СЕНТЯБРЬ: 

8 

5 

41 

б 

5 

новолуніе 

2 сентября 


18 

5 

59 

5 

41 

первая четверть 

9 — 


28 

6 

17 

5 

16 

полнолуніе 

16 — 







послѣдняя четверть 

24 - 

ОКТЯБРЬ: 

8 

б 

Яб 

4 

53 

новолуніе 

2 октября 


18 

б 

56 

4 

31 

первая четверть 

9 — 


28 

7 

15 

4 

12 

полнолуніе 

16 — 







послѣдняя четверть 

21 — 







новолуніе 

31 — 

НОЯБРЬ: 

7 

7 

35 

3 

56 

первая четверть 

7 ноября 


17 

7 

52 

3 

45 

полнолуніе 

15 — 


27 

8 

6 

3 

39 

послѣдняя четверть 

23 — 



<Ь 




новолуніе 

30 — 

ДЕКАБРЬ: 

7, 

8 

16 

3 

39 

первая четверть 

6 декабря 


17 

8 

19 

3 

46 

полнолуніе 

14 — 


27 

8 

16 

3 

58 

послѣдняя четверть 

23 - 







новолуніе 

29 







II. ОТДѢЛЪ СТАТИ СТИКО-ГН О ГР ДФИЧН Сйі: 




Пространство и населеніе Самарской губерніи. 


Самарская губернія лежитъ между 49°22' и 55°10' сѣверной 
широты и 65°І8’ и 72° восточной долготы. По вычисленіямъ 
астронома Швейцара опа занимаетъ пространство въ 3063 кв. мили; 
а за исключеніемъ внутреннихъ водъ площадь Самарской губерніи 
равняется 2885 кв. миль, или болѣе чѣмъ 14' милл. десятипъ. 

Бъ ряду губерній Европейской Россіи, по занимаемому про¬ 
странству, ей принадлежитъ шестой мѣсто. Сравнительно съ евро¬ 
пейскими государствами, она далеко превосходитъ площади мно¬ 
гихъ второстепенныхъ державъ и равняется больше чѣмъ поло¬ 
винѣ Великобританіи и почти третьей части Франціи. 

Жителей въ Самарской губерніи по послѣднимъ свѣдѣніямъ 
(1869 г.) считается 1,796,172 души обоего пола. 

Въ отношеніи числа жителей Самарская губернія уступаетъ 
многимъ губерніямъ Европейской Россіи, а по плотиости населе¬ 
нія она превосходитъ только губерніи: Архангельскую, Астра¬ 
ханскую, Вологодскую, Землю Войска Донскаго, Новгородскую, 
Олонецкую, Оренбургскую, Пермскую и Таврическую. 





Слѣдующая таблица .представляетъ: пространство, населеніе и 
населенность Самарской губерніи по уѣздамъ» 


Названіе 

уѣздовъ. 



Насел _ 

въ городѣ. въ уѣздѣ, въ городахъ и уѣздахъ 

Итого м. ж. Итого м. ж. Итого 


228330 943 
297587 1997 
192828 991 


















































Раздѣленіе Самарской губерніи 

въ административномъ, судебно-мировомъ и полицейскомъ 

отношеніяхъ. 

Самарская губернія въ административномъ отношеніи раздѣ¬ 
ляется на семь уѣздовъ: Самарскій, Ставропольскій, Бузулукскій, 
БугуруслаискіЙ, Бугульминскій, Николаевскій и Новоузенскій. 
Каждый уѣздъ раздѣленъ на участки, станы и волости. 


Губернскій городъ Самара въ долицейскомъ отношеніи раздѣ¬ 
ляется на -три городскія части. 

♦ 

По судебно-мировой части г. Самара раздѣленъ на 3 участка: 
1-я часть входитъ въ 6-й судебно-мировой участокъ, 2-я часть— 
въ 7-й участокъ и 3-я часть—въ 8-й участокъ. 


♦ 




а 

Нт 

О 

О 

тмт 


І 

0Ш 


Названіе городовъ, 

V 

в 3 

« 

8И 

>“в 

2 

ев 

РО 

• 



пн 

€2» 

Си4 

ев 

Рв 


уѣздовъ, волостей и 

КС 

«9 

*=>иі 

О 
О ’ 

жя 

си 

м 

м 

о 




"С* 

РЯ 

м 

с> 


в* 

о 

жа 

49 

ев 

Е2 

ев 


еі 

<йэ 

ея 

ѵэ 

09 

я 

ы 

ев 


ш 

т 

& 

е* 

о 

и 

О 

Р-4 

*-• 

«> 

Кт 

<59 


№1 

т 

Й 

о> 

І—С 

П-* 

«*> 

СР 

О 

25 

а 

с=» 


ш 

Г*Я 

ев 

РЗ 

гл 

ев 

ЬйЙ 



*5 і 3 I 

(Л л 1 

Самарскій уѣздъ. 




— Софьняская . . 

Я 

я* 

0 

1 

губ. гор. Самара . . 


в,1 


— Спасская . . . 

и 

у 

5й 

0 

1 

вол. Елгпанская . . 

и 

2 

2 

— Новокостнчепская 

п 

о 

0 

1 

— Кандабулакская '. 

ф 

2 

3 

— Преполовенская . 

** 

х 

*» 

0 

1 

— Краснодомская . 

ф 

2 

2 

— Александровская . 

гс 

а 

_д 

5 

1 ! 

— Шламская. . . 

9= 

1 

3 

—. Екаториновская . 

Р5 

& 

і 

1 

— Зубовская. . . 


1 

3 

— Бануевская . . 


4 

1 

— Ч кстовская . . 

— Липовская. . . 

— Тонѣенекая' . . 

о у ч 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

Ставропольскій 

уѣздъ. 




- Степпогаенталинскал 

•а 

1 

3 

городъ Ставрополь . 


1 


— Елховская. . . 

ф 

2 

3 

вол. Архангельская . 

м 

А 

3 

— Петропавловская. 


2 

3 

— Крогаккая . . 

ф 

*"53 

2 

3 

Мрнопитскій округъ 


1 

3 

— Староиайнская 

Ф 

2* 

3 

3 

— Коистантиновсвая 

• 

1 

3 

- Бодыпеканд'липская 

о 

Л 

3 

— Алексѣевская, . 

Ф 

3 

2 

—- Рождественская . 


3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

А 

3 

3 

3 

■> 

ті 

0 

тЛ 

*\ 

— Бобровская . 

— Богдановская . . 

— Тростянская . . 

— Чекалинская . . 

— Каменская. . . 

— Старобулнская 

шЛ 

О 

л» 

о 

иеі 

Ф 

нЗ 

3 

3 

3 

2 

2 

В 

2 

2 

2 

*> 

ш4 

2 

2и,1 

— Чердаклипская . 

— Почряскипская . 

— Бряндинская . . 

— Тіинская . . . 

— Хмелевская . . 

— Старосахчинская . 

ф 

-3 

К 

5*5- 

» 

— Стародворянская . 

р; 

«■л 

3 

2 

— Озерская . . . 

Ф 

»з 

О % 
•2 

3 

— Чернорѣчѳпская '. 

** 

• 

4 

2 

— Суходольская . . 

Ч** 

• 

2 

1 

— Воскресенская. . 

“СЗ 

4 

1 

— Коровинская . . 

•с 

• 

2 

3 

— Дубовоуметская . 

— Томыловская . 

со 

Н-= 

у 

&я 

•П 

4 

4 

ІИ? 

1 

* Исключая деревепъ:Бор¬ 
ской, Матюшкииой, с. Ста- 




— Студенецкая . . 

— Владимірская . . 

о 

л 

• 

5 

5 

, 

1 

1 

раго Матюшкина и д. Бог- 
даішшной, которыя принад¬ 
лежатъ къ 3 участку. 
















Крсстовогороди* 
щепская . • • 

Бѣлоярская . • 

Мул допекая . • 

Ергаклипская . . 

Нотшайпская. . 
Повочтшслипская 
Отяробѣсовская . 
Вмсококолковская 
Фішшопская . . 




НІ О 
О 3 


5 5 


— Ѳедоровская . * 3 1 

— Никоішсая . . Е * 

г 1 

— Ягодипская . . 1 

— Хрящевская . . і ^ 

— Рязапонская . . § ® 

_ г? 1 

— Ташолскяя . . •“ 1 

• Ипжнегапчелѣевскпя 

— Высрлкевая . . 

—— Мѵгорскяя. • • 

— Новобинярпдская. 

— Поповуянская. • 

— Старобшіпрадская 

Пузулукгкій уѣздъ 

продт, Бузулукъ . . Щ 

вол. Черн опека я . • | 

— Бодшеяалышопская 3 

— Малояалышевская ^ 

. . Па в і опека я • • я 

— Ма шпіонская . . | 

—— У тсвекяя • * * * 

— Доиашкгшская . 


= 3 
* 1* 

я 3 . о 


3 

•— -і о 

о 

2 3 

& А 


Нсплюевская 

Страховская 

Могутовекая 


О 

• ““3 

-§ 3 

* де 

гз а 

. ® 4 
«-4 о 

у 


^2 


2 9 
16 


4- ТС 

§ 4 


— Занлавинская . .. »-2 

— Впловатовская .. 4§ 8 

— Усманская. . . § 5 

— Е.шапская . . ^ 1 

— Тупиковская . . * - 5 

— Твѳрдиловская . ^ 

— Покровская . . | 1 

— Старотепловская . | 9. 

" Погромипская. . 5 

— Лобазинскяя . . л & 

— Курманаевская . § 5 

— Логачевская . . » 6 

— Ефимовская . . 6 

— Алексѣевская . . ^ 4 

— Лѣтпиковская. . 3 4 

— Герасиовская . ■§ 4 

— Суриковская . . | 5 

— Покровско-Тапа- 

пыкская . . .ре ^ 

— Патровская . .і| 4 

— Ромагакинская . р . 6 

— Андреевская . - 8 

— Булгаковская. . я 2 

-т- Таллинская . . | 9 

— Ключевская . . о 9 

— Куяьминовская . 9 

— Пронысшская. . *| 9 

—- Вознесенская . . й 8 

— ІОмурапъТабынская р 9 

— Графская : . . 8 

— Боголюбовская . 8 


*) Къ 1 участку прияад- 
лежитъ также и село Цар - 
ско-Алекеаидровскоѳ Сури- 
КОВСКОІІ волости. 

**) Кромѣ села Алексан¬ 
дровскаго. 


-в 


.86 


Я 

Я (Ь 
>4 о 


гз 
• О 


СЕ 

— Михайловская. 

—- Тоцкая . . 

— Марковская . 

— Любимовская . 

— Богдановская . 

-г Матвѣевская . . 

— Барабановская . 

Бугурусяанскій 

уѣздъ. 

городъ Бугурусланъ .| 


. 9 4 
.17 3 
.§73 

.373 


7 ІЗ 
і8 


вол. Ключевская 

— Богородская 

— Подбѣльская 

— Сарбайская 


в И а 

• *ё 2 

«О П 

• 2 « 
о 


1 
6‘ 

2 II 


КинельЧеркасская ё 2 1 
Полудневская. . | 2 1 
Березниковская . .* 88 2 1 
Толкаѳвская . . 2 1 

Архангельская . 2. 

Омольковская . . 3 3 
Сергіевская . . •§ 3*. _ 
Боровкинская. . 2 3 2 
Карабаевская . . «< 3 2 

**3 


*) Западная часть города 
съ базарною площадью и 
съ; предмѣстьемъ называе¬ 
мымъ заводомъ, 

**) Сюда отнесена во¬ 
сточная частъ города съ 
предмѣстьемъ: Турханекой 
и татарской улицей и яр¬ 
марочная площадь. 

***); и селеніе Сергіев- 
с кдхѵ Минеральныхъ Бодъ. 


Боголюбовская . § 3 2 
Новоякушкинская. -§ 3 2 
Вѣчкановская. .2 3 2 
Степнодурасовская м '3 2 
■Старососнинская . | 3 2 
Байтугаиская. . § 8 2 


- Аманакская . . 

- Сосновская . . 

- Микушкинская 

- Кротковская . . 

- Стіо-хинская . . 

- Святодуховская . 

- Знаменская . . 

■ Пригородная . . 

- Завьяловская . . 

■ Елатмонская . . 

• Пыюгинская . . 

* 

• Сарайгирская. . 

■ Мартыновская. . 
■Большесурметевская 

■ Баклановская. 

■ Коровинская . . 

■ Дмитріевская . . 

• Боклинская ... . 
Сокъ-Кармалипская 

Рождественская . 

■ Покровская . . 

Иалибипская . . 
Смагинская . . 


Пономаревская 
Новобогородская 
Ефремозыковская 
Емельяновская 
Емантаевекая . 
Матвѣевская . 
Ивановская . . 


и и 

§ 2 Ы 

| 3 2 
° 2 *»*■ 
I 6 8 


1 3 
6 3 
1 3 
б 4 л 1 

.л 4 4' 
| 4 Зп4 
|4 8 
3 4 3 
° 4 3 
й 4 3 

о . 

и 4 3 
" 4 Зи2 


И «э 

■ Йв м 

на 5 

г*л 


. *-« 5 

р Г* 

• . о О 

н к 

• § 5 


6 3 
4 3 
4 Зи4 
3 2 










— Камышъ-Садашш 

м 
ц-и 

5 

4 

— Тимошкинская 

й 

<!» 

5 

4 

— Султангуловская . 

О 

5 

4 

— Натальинекая. . 

05 

б 

4 

— Троицкая . . . 

* 

5 

4 

Бугульшш. уѣздъ. 




городъ Бугульма . . 


1 


вол. Борискииекая. . 

и 

о. 

2 

3 

— Борисоглѣбская . 

03 

рэ 

2 

3 

— Кряжлипская . . 

га 

о 

2 

3 

— Салиховская . . 

,гі 

2 

3 

— Ивановская . . 

30 

2 

3 

— Бавлииская . . 

рі 

г» 

2 

в 

— Алоксанаровская . 

# 

2 

ЗпІ 

— Спасская . . . 


1 

3 

— Дымская . . . 


2 

3 

— Богоявленская. . 


1 

3 

— Добринская . . 


2 

3 

— Сходпевская . . 

1 

3 

3 и2 

— Новописьмяпская. 


1 

з,і 
и % 

— Елизаветинская . 

. 

3 

Зи2 

— Алыіетевская. . 


4 

1 

— Новонадыровская. 

НЗ 

о 

(-Г-( 

4: 

1 

— Мспзелибашѳвская 

га 

5 

1 

— Тумутуковекая 

о 

5 

1 

— Стерлитамаковская 

►с} 

рэ 

б 

1 

— Неканская. . . 

н 

РІ 

5 

1 

— Сумарзковская 

# 

5 

1 

— Микулинская . . 


к 

0 

1 

— Павловская . . 


5 

1 

— Альшѣевская . . 


0 

1 

— Азнакаевская . . 


5 

1 

— Каратаевская. . 

1 

3 

2ні 

— АбдиКѣевская. . 

ЬЗ 

О 

3 

2 

— Шепталинская . 

«-<1 

из 

ш 

4 

2 

—' Косткшькішская . 

: 

ид 

і 

4 

2 


— Тимяшевская . . 


4 

2 

— Мордовско-Афонь- 




кинская . . . 


4 

2 

— Верхнекармальская 

нЗ 

ТЗ 

ср 

4 

2 

— Варваринская . . 

на 

(Т 1 

4 

.2 

— Мордовско-Ива¬ 

Ен 

*п 

о 



новская . . . 

м 

3 

2 

—Нижнечершелинская 

из 

р 

О 

■Г?» 

3 

2 

— Кузайкинская. . 

р 

3 

2 

— Опиридоновская . 

* 

3 

2 

— Иетырлинская. . 


4 

2 

— Мордовско-Кар- 




мальская . . . 

‘ 

3 

2 

Николаевскій уѣздъ 




городъ Николаевскъ . 


4 


вол. Березоволукская • 

ии 

со 

\ 

2 

— Григорьевская. • 

да 

93 

п 

1 

2 

— Новотульская,. • 

■о 

1 

2 

— Хворостянская . 

*<і 

из 

Р> 

5 

2 

— Николаевская. . 

о» 

Н*1 

5 

2 

— Никольская . . 

р* 

г» 

• 

1 

2 

— Шиншиновская . 


1 

2 

— Ивантѣѳвская . . 


5 

2 

— Липовская. . . 

. 

1 

2 

Горякновская . . 


1 

2 

—• Хдѣбновская . . 


1 

2 

— Николевская . . 

да 

|М^ 

В 

1 

— Каменская. . . 

О 

тЗ 

4 

1 

— Березовская . . 

9® 

га 

3 

1 

— Балаковская . . 

*-< 

3 

1 

“ Кормежская . . 

из 

да 

л 

3 

1 

— Малоперекопновскаіг 

РЗ 

ич 

8 

1 

— Красноярская . . 

* 

2 

1 

— Малобыковская . 


2 

1 

— Каменносармииская 


3 

1 

— Судакская. . . 


3 

1 

— Корнѣевская , , 


4 

4 







Округа колоній:- 


2 

1 

Новоузспскій уѣздъ 


с 


Екатерипенштадскій . 


городъ Новоузенскъ . 

СО 

<*& 

1 

Панипскій .... 


2 

1 

вол. Узморекая . . 

>-сз 

се. 

1 

вол. Криволуцко-йва- 



•3 

— Покровская . . 

— Генеральская . . 

*г* 

о 

с<] 

і 

і 

1 

1 

новская . . . 

"тН 

О 

О 

3 

— Калужская . . 

РЬ 

2 

з 

о 

й 

— Воздвиженская 

о 

5 

— Ѳедоровская , 

»-3 

2 

— Каменяобродская. 

к 

э 

5 

«$ 

*> 

““ Міусская • • * 

рь 

• 

2 

2 

— Самар овская . . 

— Колокольцовская. 

—. Ладовская. . . 

— Пеотравская . . 

— Черновская . . 

— Марьевская . . 

— Жостовская . . 

~ Тяглоозерская. . 

о 

А 

8Э* 

й 

р; 

рэ 

• 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

8 

3 

— Краснокутская 

— Воскресенская. . 

— Иловатовская . . 

— Черебавская . . 

— Салтовская . . 

— Старополтавская . 

— Савиаская. . • 

*“Э 

о 

"ТЗ 

70 

. г* 

& 

Н 

Рі 

да 

• 

2 

3 

3 

3* 

5 

л 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

4 


І 

Л 

— Верхиекушумская . 

"С* 

■- о 

4 

3 

— Клевенская • . 

<х> 

4 

4 

— Натальияская. . 

н 

о 4 

4 

3 

— Давыдовская . . 

*-з 

зя 

со 

4 

4 

— Дергачевская . . 

да 

ГІ 

о 

4 

3 

**** Товоложкая , * 

тЗ 

4 

2 

— Осиновогайская . 


4 

3 

— Порубежская . . 

Гр 

1-Д 

о 

4 

4 

— Орловогайская 

Р 

О 

—3 

4 

3 

— Рахмановская. . 

«-а 

7 

4 

— Новотроицкая. . 

М 

да 

• 

4 

3 

— Клиндовская , . 

— Любицкая . . . 

— Грамевокустовская 

— Сколеиская . . 

— Кузябаевская . . 

— Инановская . . 

частка. 

7 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

— Курилове кая . . 

— Алексавдровогайская 

— Малоузѳнская. . 

— Жоршаяская . . 

— Козловская . . 

— Николаевская. . 

четвертаго уча. 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

— Суховязовская 

Н 

1» 

6 

3 

Округа колоній: 


1 


— Дмитріевская . . 

№ 

6 

3 

Красноярскій нриказъ 


1 

— Мокшанская . . 

6 

6 

3 

Тонкошуровскій прик. 


1 

1 

— Самовольно-йва* 

ииі 



Оберъ-Караманскій пр. 


2 

1 

новская ' . . Л 

Л 

23 

Л 

8 

3 

НидѳръКараманскійпр. 


0 

1 

— Дергуновская. . 

НІ 

Я 

6 

3 

Ерусланскій приказъ. 


2*2 

1 

— Малоглушицкая . 

• 

6 

3 

Малншевскій приказъ 


3 

1 

— Большеглушицкая. 


8 

3 

ТарлыцкіЙ приказъ . 


8 

Г 

— Моргаанская . . 


8 

3 

Кол.Ередфѳльдъ кромѣ 




— Августовская . . 


8 

4 

дер. Петропавловки 


О 


Имлѣевская . . 


8 

4 

Торгу нскій округъ . 


о 

1 


(*) Исключая хутора Усатовъ, который принадлежитъ ко 2 участку, 
(**} Исключая дер, Харьковки, которая принадлежитъ къ 3 участку. 
(***) Кромѣ кодонш Ернефедш и МчдовСкргъ, 






Адрѳсы Мировыхъ Посредниковъ: 

Самарскаго уѣзда: 1 , 2 и 3 участковъ въ г. Самару. 

Ставропольскаго уѣзда: 1 ум. на станцію Чердаклы. 2-го 
уч. на станцію Мелекесъ. 3-го уч. въ г. Ставрополь. 

Бузу лужскаго уѣзда: 1-го участка на Павловскую станцію. 
2 уч. въ с. Знамевское. 3 уч. въ Таллинское Волостное Прав¬ 
леніе. 4 уч.. въ г. Бузулукѣ. 5 и 6 уч. на станцію Зимниху. 

Бугурусланскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Бугурусланъ. 2 уч. 
въ Лицовское Волостное Правдепіе Самарскаго уѣзда. 3, 4 и 
5 уч. въ г. Бугурусланъ. 

Бугульминскаго уѣзда: 1 , 2 и 3 уч. въ г. Бугульму. 

Николаевскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Николаевскъ. 2 и 3 
уч. на Марьовекую станцію. 4 уч. въ г. Николаевскъ. 5, уч. 
на Марьевскую станцію. $ 

Новоузепскаго уѣзда: 1 уч. [въ г. Саратовъ чрезъ По¬ 
кровское Волостное Правленіе. 2 уч. чрезъ г. Іовоузенскъ въ 
колонію Ровное. 3 и 4 уч. въ г. Новоузенскъ. 


Мѣстонахожденіе Мировыхъ Судей. 


Самарскаго уѣзда: 1 уч. въ с. Зубовкѣ Самарскаго уѣзда. 
2 уч. въ с. Большой Каменкѣ. 3 уч. въ д. Николаеркѣ. 4уч. 
въ с. Екатериновкѣ. 5 уч. въ д. Малой Потуловкѣ. 6 и 7 въ 
г. Самарѣ. 8 участка должность Судьи вакантная. 

Ставропольскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Ставрополѣ. 2 уч. 
въ с. Тургеневѣ. 3 уч. въ с. Петровскомъ. 4 уч. въ с. Меле- 
кессколъ заводѣ и 5 уч. въ с. Новой Майнѣ. 

Бузулукскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Бузулукѣ. 2 уч. въ с* 
Неплюе. къ. 3 уч. въ с. Знаменскомъ.. 4 уч. въ е. Утенкѣ. 
5 уч. въ г. Бузулукѣ. 6 уч. въ с. Догачевкѣ. 7 уч. въ с. Со¬ 
рокѣ. 8 уч. въ д. Падеженкѣ и 9 уч. въ д. Ивановкѣ, 



Бугуруслаискаго уѣзда: 1 уч. въ г. Бугурусланѣ. 2 уч. 
въ е. Тииашевѣ. 3 уч. въ еѳльцѣ Таузаковѣ. 4 уч. въ с. ^ Не¬ 
клюдовѣ. 5 уч. на хуторѣ близь дер. Еульмарыковой и 6 уч. 
въ г. Бугурусланѣ. 

Бугульминскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Бугулыиѣ. 2 уч. въ с. 
Борискинѣ. З уч. въд. Сходневой. 4 уч. въ крѣп. Черемшанской 
и 5 уч. въ с.Соколкѣ. 

Николаевскаго уѣзда: 1 уч. въ сельцѣ Михай л о-Архан¬ 
гельскомъ (Росляковка тожъ). 2 уч. въ кол. Екатериненштадтѣ. 
3 уч. въ с. Балаковѣ. 4 уч. въ г. Николаевскѣ. 5 уч. въ 
сельцѣ Сосновкѣ (Павловка тожъ). 6 уч. на хуторѣ купца Вол¬ 
кова близь дер. Колыбслки. 7 уч. въ с. Рахмановкѣ. 8 уч. 
въ с. Большой Глушицѣ (Погановка тожъ). 

Новоузенскаго уѣзда: 1 уч. въ сдоб. Покровской. 2 уч. 
въ с. Логивовкѣ. 3-мъ участкомъ, за смертію Мироваго Судьи 
завѣдуетъ Мировой Судья 2-го участка. 4 уч. въ с. Дергачахъ. 
5 уч. въ с. Маломъ Узенѣ и 6 уч. въ г. Новоузенскѣ. 

* 

Время назначенія срочныхъ съѣздовъ Мировыхъ 

Судей. 


Въ Самарскомъ округѣ съѣздъ Мировыхъ Судой назна¬ 
ченъ ежемѣсячно 25 числа въ г. Самарѣ. 

Ставропольскаго —10 числа каждаго мѣсяца въ селѣ Ме- 
лекесскомъ заводѣ. . * 

Бузулукскаго —1 числа каждаго мѣсяца въ г. Бузулукѣ. 

Бугуруслаискаго —12 числа каждаго мѣсяца въ г. Бугурусланѣ. 

Бугульминскаго-* 16 числа каждаго-мѣсяца въ г. Бугульмѣ. 

Николаевскаго— 5 числа каждаго мѣсяца за исключеніемъ: 
апрѣля, августа и ноября, въ г. Николаевскѣ. 

Ёовоузттт—чут два мѣсяца 10 числа въ сдоб* По- 



Время открытія Уѣздныхъ Рекрутскихъ Присутствій 
для пріема рекрутъ послѣ набора 1870 года. 

Самарское Уѣздное: 1-го и 8-го числа каждаго мѣсяца. 
Ставропольское: 8-го числа каждаго мѣсяца. 

Бу зулу некое : 2-го числа каждаго мѣсяца. 
Бугуруслапскос: 6-го числа каждаго мѣсяца. 
Бугульминское : въ четвергъ послѣ 1 числа каждаго мѣсяца. 
Николаевское: 6-го числа .каждаго мѣсяца. 

Поѳоузепское: по субботамъ послѣ 1 числа каждаго мѣсяца. 

Мѣстопребываніе Судебныхъ Слѣдователей, 

1-го и 2-го участка въ г. Самарѣ. 

Самарскаго уѣзда: 3 участка въ с. Елховкѣ. 4 уч, въ с. 
Екатериновкѣ. 

Ставропольскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Ставрополѣ. 2 уч. 
въ с. Молеке'скомъ Заводѣ. 

Бузулукжыо уѣзда: 1 уч. въ г. Бузулукѣ. 2 уч. въ с. 
Сорочинскомъ и 3 уч. въ с. Борскомъ, 

Бугурушшскаго уѣзда: 1 уч. въ г. Бугурусланѣ, 2 уч. 
въ с. Матвѣоввѣ и 3 уч. временно на Сѣрныхъ Водахъ. ( 

Бугульмгтсказо уѣзда: 1 и 2 уч. въ г. Бугульмѣ и 3 уч. 
въ с. Чередшаиской Крѣпости. 

Николаевскаго уѣзда: 1 уч. -въ с. Балаковѣ. 2 уч. въ г. 
Николаевскѣ и 3 уч. въ с. Большой Глупшцѣ. 

Мѣстонахожденіе Становыхъ квартиръ. 

Самарскаго уѣзда: 1-й станъ въ с. Екатериновкѣ. 2 ст. 
въ с. Красномъ; Яру. 3 ст. въ с. Кошкахъ. 

Ставропольскаго уѣзда: 1 ст. въ с. ‘Нижнемъ Санчелѣевѣ, 
2 ст, въ с. Мелекесскймъ заводѣ, 3 ст, въ с. Старой Майнѣ, 




Бузулу некто уѣзда: 1 ст. въ с. Борскомъ; 2 ст. въ с. 
Алексѣевскѣ. 3 ет. въ с. Сорокѣ. 4 ст. въ с. Грачевкѣ. 

Бугурусланскаго уѣзда: 1 ст. въ сдоб. Кинель-Черкасской. 
2 ст. въ упраздненномъ городѣ Сергіевскѣ. 3 ст. въ с. Русской 
Боклѣ. 4 ст. въ с. Пономаревкѣ. 

Бугульминскаго уѣзда: 1 ст. въ д. Альмотвевой. 2 ст. 
въ с. Черемшанѣ. 3 ст, въ д. Дьшской. 

Николаевскаго уѣзда: 1 ст. въ с. Балаковѣ. 2 ст. въ с. 
Линовкѣ. 3 ст. въ с. Пестр авкѣ. 4 ст. въ с. Грачевой» Кустѣ. 

Новоузенскаго уѣзда: 1-й станъ въ въ слоб. Покровской. 
2 ст. въ с. Карпенкахъ. 3 ст. въ с. Дергачахъ. 4 ст, въ с. 
Александровомъ Гаѣ. 


ТАБЛИЦА 

вскрытія п зам ерзаніярѣвъ іолги п С амары 

съ 1869 но І§?0 год ь. 


Годъ. 

Вскрытіе 

рѣки 

Волги. 

Замерзаніе 

рѣки 

Волги. 

щшштш 

'Замерзаніе 

рѣки 

Самары. 

1862 

' 

5 апрѣля 

20 ноября 

■ 

2 апрѣля 

4 ноября 

. 

1863 

8 — 

1 декабря 

4 — 

8 - 

1864 

26 марта 

18 ноября 

26 марта 

8 — 

1865 

6 апрѣля 

26 - 

6 апрѣля 

9 - 

1866 

7 — 

15 — 

7 — 

15 — 

1867 

9 - 

6 декабря 

8 — 

6 - 

1868 

9 — 

21 - 

6 - 

О 

1869 

12 - 

6 — 

11 — 

15 — 

1870 

8 - 

^ тшт 

6 - 

4 - 




III. ОТДѢЛЪ ФИНАНСОВЫЙ И ТОРГОВЫЙ. 



Отдѣленіе Государственнаго Банка. 

Самарское Отдѣленіе Государственнаго Банка производитъ 
слѣдующія операціи: 

1) Обмѣнъ кредитныхъ билетовъ вѣтхихъ на новые и круп¬ 
ныхъ на мелкіе и обратно. 

2) Платежъ °/о по купонамъ 5% билетовъ и билетовъ вну¬ 
тренняго 5% займа. 

3) Пріемъ суммъ изъ Казначействъ и отъ частныхъ лицъ 
для перевода на Банкъ, Конторы и Отдѣленія. 

• 4) Пріемъ вкладовъ на текущй счетъ и на обращеніе изъ %, 
какъ срочныхъ такъ и безсрочныхъ. 

Бъ случаѣ потери кѣмъ либо выданныхъ Отдѣленіемъ доку¬ 
ментовъ какъ на внесенные вклады, такъ равно и копій съ обя¬ 
зательствъ по ссудамъ слѣдуетъ подать объ этомъ объявленіе въ 
Отдѣленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ троекратно объявить отъ себя о 
потерѣ документа въ губер. вѣдом. и Л» въ коемъ будетъ припе¬ 
чатано объявленіе, предъявить Отдѣленію Государственнаго Банка. 

5) Учетъ купоновъ отъ Правительственныхъ и гарантирован¬ 
ныхъ Правительствомъ бумагъ, а также свидѣтельствъ Банка и 
Конторъ, срокомъ до 6 мѣсяцевъ и учетъ векселей. 

6) Ссуды подъ залогъ Государственныхъ % бумагъ, акцій, 
облигацій,' а именно: 5°/о билетовъ Государственнаго Банка; 
б°/о билетовъ внутреннихъ займовъ, билетовъ Государствен¬ 
наго Казначейства, билетовъ Коммисіи Погашенія долговъ, акцій 

и облигацій Главнаго Общества желѣзныхъ дорогъ. 

• Отдѣленіе присылаемыхъ но почтѣ залоговъ не принимаетъ и 
вообще по выдачѣ ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, рав¬ 
но и объ отсрочкѣ ссудъ ни въ какую переписку не входитъ, 


І) Полученіе платежей по срочнымъ документамъ за счетъ 
Государственнаго Казназначейства и Банка: 

а) Поврежденный Государственный кредитный билетъ новаго 
образца не принимается въ платежъ, когда оный не составляетъ 
трехъ четвертей цѣлаго билета я не имѣетъ, иокрайией мѣрѣ, 
одного изъ двухъ нумеровъ, литеръ серіи съ одной стороны, года 
и обѣихъ подиисей и 


б) Разорванный кредитный билетъ не принимается въ платежъ, 
когда края оторванныхъ частей при сближеніи ие совпадаютъ 
на столько, чтобы нумера, литеры серіи, годъ и обѣ подписи 
представлялись непрерывными какъ на неразорванннхъ билетахъ 
и когда принадлежность сихъ чаетей къ одному и тому же би¬ 
лету не очевидна. 

8) Продажа и покупка 5% Банковыхъ билетовъ и билетовъ 
5°/о внутренняго займа. 

; 9) Переводъ суммъ по телеграфу отъ всѣхъ лицъ ие менѣе 
200 руб. 

Переводящій суммы платитъ Уі % съ суммы за переводъ и 
дѣву четырехъ депешъ. 

Получатель, переводимой суммы, обязанъ явиться самъ съ из- 
вѣстительной денешей, для полученія суммы, или сдѣлать блапкъ, 
ми полную передаточную надпись; въ случаѣ неизвѣстности под¬ 
писи получателя, требуется засвидѣтельствованіе оной. 

. Желающимъ перевести денежныя суммы въ размѣрѣ отъ 200 
рубі и болѣе изъ одного Банка въ другой подучаютъ установ¬ 
ленные переводные билеты съ взиманіемъ за сіо слѣдующей 


платы: 
На суммы. 


отъ 200 до 1000 р, 
„1001 „ 80000 , 
„ЗОСОІ „ и болѣе 


Съ лицъ не имѣющихъ Съ лицъ имѣющихъ 
текущаго счета. текущій счетъ, 

по Уі % по V в °/о 

по 2% или 2 р. съ 1 тыс. по 1 % или 1 р.съ тыс. 
„ 1 % или 1 р. съ тыс. 7а % или 5 Ок. еътыс. 

Отдѣленіе операціи свои производитъ съ 10 до 3 час. утра, 
кромѣ воскресныхъ дней и праздниковъ: Рождества Христова 1 
января, Крещенія, Благовѣщенія, Великихъ-пятницы и суботы 
и первыхъ трехъ дней Пасхи. Во всѣ же прочіе праздники, 
исключая воскресныхъ дпей, съ 10 до 12 часовъ утра преиму¬ 
щественно для выдачи суммъ съ текущихъ счетовъ и но перево¬ 
днымъ билетамъ. 

касса открыта для пубивдсь 10 до 12 часовъ утра, 
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- При Отдѣленіи Государственнаго Банка находится Оберега» 
тельная касса. Пріемъ и выдача вкладовъ производится 
на слѣдующихъ, условіяхъ: 

1) Въ одинъ ранъ принимается отъ одного лида не іенѣѳ 
25 коп. и ие болѣе 50 рублей. Вся же сумма вкладовъ на 
книжку ие должна превышать 1000 руб. 

2) Вклады обращаются изъ 8 процентовъ въ годъ, съ начи¬ 
сленіемъ процентовъ на проценты. ' ‘ У 

8) Проценты на вклады исчисляются за полные мѣсяцы. 

4) Вклады остававшіеся въ к:ссѣ менѣе одного полнаго мѣ¬ 
сяца (съ 1 но 30 число), возвращаются въ томъ самомъ количествѣ, 
въ какомъ были сдѣланы, безъ всякаго приращенія процентами. 

5) Всякій вкладчикъ получаетъ безплатно, при первомъ вно¬ 
сѣ денегъ, книжку за пумеромъ и за подписью члена совѣта или 
директора. Въ книжку эту, выдаваемую на имя вкладчика, запи¬ 
сываются потомъ всѣ суммы, которыя будутъ вносимы впослѣд¬ 
ствіи или вынимаемы вкладчикомъ. 

6) Никто изъ вкладчиковъ ие можетъ, на основаніи устава, 
имѣть на свое имя болѣе одной книжки въ одной и той же- 
кассѣ или даже въ разныхъ кассахъ, за исключеніемъ только 
еще условной книжки, на которую вносятся вклады,- предна¬ 
значаемые на погребеніе. 

7) Вкладчикъ, имѣющій уже книжку, можетъ присылать 
всякаго посторонняго, безъ всякихъ формальностей, для учшіенія 
втораго и дальнѣйшихъ вносовъ. 

8 ) Отъ артелей, волостей, опекъ и т. п. могутъ быть, по 
желанію, принимаемы за разъ суммы по списку, въ одну общую 
книжку, если только общая сумма не превышаетъ 50 руб. на 
человѣка. Книжка въ такомъ случаѣ только выдается на имя 
артели и т. н., безъ поименованы лицъ. 

9) Ни въ какую пиреписку по вкладамъ или пересылку 

суммъ ц книжекъ касса не входитъ. "• 

10) Заявленія о востребованіи чаетн суммъ, или всѣхъ за-разъ, 
находящихся на счету вкладчика, пишутся въ кассѣ па печат¬ 
ныхъ бланкахъ и могутъ быть подаваемы въ объявленные дни и 
въ назначенные часы до заключенія вѣдомости о востребованіи. 

11) Заявленія, поданныя позже назначеннаго времени, запи¬ 
сываются па слѣдующій день, Ери требованіи суммъ составляющихъ 




еъ накопившимися процентами не менѣе 100 рублей, «берега 5 
тельная касса должна быть предувѣдомлена за семь дней, но деньги 
могуть быть выданы и немедленно, если имѣются въ кассѣ на лицо. 

12) Объявленіе о возвратѣ подается или лично вкладчикомъ, 
или другимъ лицомъ, по довѣрительному письму вкладчика, на 
простой бумагѣ или на печатныхъ бланкахъ (безплатно выдавае¬ 
мыхъ кассою) съ представленіемъ книжки. 

13) На довѣрительномъ письмѣ подпись и личпость довѣрен¬ 
наго должна быть засвидѣтельствована въ полиціи, равно какъ и 
подпись самаго вкладчика, если ея не имѣется въ кассѣ. 

14) Въ случаѣ неграмотности вкладчика, деньги, не свыше 
100 р., выдаются ему по спросѣ свѣдѣній, данныхъ имъ и за¬ 
писанныхъ въ книгѣ объявленій при нервомъ взносѣ и но удо¬ 
стовѣреніи (на его заявленіи) директора или члена совѣта о не¬ 
имѣніи сомнѣнія въ личности, 

15) Подпись руки и личности, въ тѣхъ случаяхъ, когда это 
требуется, можетъ быть также засвидѣтельствована волостнымъ 
начальствомъ, мѣстомъ служенія, или же лицами, извѣстными ди¬ 
ректору, предсѣдателю и кому либо изъ членовъ совѣта кассы. 

16) Вклады на имена малолѣтнихъ, внесенные отцомъ или 
матерью ихъ, возвращаются симъ лицамъ, или завѣдующимъ иму¬ 
ществомъ малолѣтнихъ, опекунамъ, или самимъ малолѣтнимъ, по 
достиженіи совершеннолѣтія. 

17) Всякій вкладчикъ можетъ, по предъявленіи книжки, если на 
счету его находится не менѣе 100 р., требовать отъ кассы пріобрѣ¬ 
тенія для него 5% банковаго билета, по существующему курсу. 

18) Вклады у слоение, вносимые на имена малолѣтнихъ, при¬ 
нимаются единственно съ условіемъ возврата капитала и процен¬ 
товъ по достиженіи совершеннолѣтія или по выходѣ въ замужество. 

19) На имена совершеннолѣтнихъ могутъ быть также прини¬ 

маемы вклады условно, съ тѣмъ, чтобы пи капиталъ, ни проценты 
ве были выдаваемы изъ кассы до извѣстнаго срока, иоде болѣе, 
какъ срокомъ до 25 лѣтъ, 5 

Допускаются вклады съ условіемъ выдачи на пощсбеніе. 
Такой вкладъ при жизни вкладчика возвращается ему во всякое 
время, а по смерти вкладчика сумма, назначенная имъ на похороны, 
выдается немедленно, по предъявленіи книжки, тому лицу, ко¬ 
торое представитъ свидѣтельство священника (на простой бумагѣ) 
о . смерти вкладчика и удостовѣреніе полиціи о томъ, что оно 
хоронитъ или похоронило вкладчика, 



Городскія Банки находятся въ городахъ: Самарѣ, Ставрополѣ, 
Вузу лукѣ, Бугурусланѣ и Бугульмѣ, Городскія Байки произво¬ 
дятъ слѣдующія операціи: пріемъ вкладовъ, учетъ векселей- и 
выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драго¬ 
цѣнныхъ и другихъ, по подверженныхъ порчѣ, вещей и недвижи¬ 
мыхъ имуществъ. 

Общество Взаимнаго Поземельнаго Кредита. 


Общество Взаимнаго Поземельнаго Кредита упреждено въ 1866 г. 
Его составляютъ землевладѣльцы, заложившіе свои имѣнія. Кромѣ 
ихъ, членами Общества, но безъ права на участіе въ прибыляхъ 
Общества, состоятъ владѣльцы закладныхъ листовъ Общества. 

Общество управляется: по мѣстнымъ дѣламъ Окружными Со¬ 
браніями заемщиковъ, съ Окружными отдѣленіями Правленія я 
выбранивши Окружнымъ Собраніемъ; но дѣламъ, касаіощимс 
всего Общества—Общимъ Собраніемъ членовъ Общества, собираю¬ 
щимся въ С.Петербургѣ, и Правленіемъ и Оцѣночною Коммисіею, 

избранными тѣмъ Собраніемъ. * 

Пользуясь кредитомъ, основаннымъ на круговой пору 
жешгахъ Обществу имѣній, оно выпускаетъ пятипроцентные за- 
листы, которые в-ь настоящее вроия Ц«М» » ~ 
тракту банкирскому дому Ротшильдовъ, а вырученныя деньги 
выдаетъ заемщикамъ въ ссуду подъ залогъ ихъ имѣній. 

Ссуды эти но подлежатъ единовременному возврату капитала, 
а погашаются постепенно въ теченіи 56 лѣтъ уплатою ежегодно 
5% поста и 5 /а процента погашенія съ номинальной суммы за¬ 
кладныхъ листовъ, выпущенныхъ подъ заложенное имѣніе, поэтому 

долгосрочными. Но наемщикъ, если «о—, 
имѣетъ орано, во мяиое время, решить всю ваши!» инъ 5 
мѵ иля часть опой* 

Равнѣръ долгосрочныхъ ес,«ъ опредѣленъ но ,«нуе шш 

40% съ оцѣнки имѣиія, назначенной Оцѣночною Коммисіею 

Общества, и не ниже 1000 руб. ______ 

До настоящаго времен» Обществомъ выдамот 40 
ссудъ 16,000,000 руб., йодъ 729 ийиіі, оцѣпенилъ въ 40 

милліоновъ рублей. 



Шм' аи Ьвтц 

. Закладные листы Общества писаны на звонкую монету, како» 
вою монетою и производится платежъ по купонамъ закладныхъ 
листовъ, поэтому и предназначенные на эту уплату взносы заем¬ 
щиковъ, по уставу, должны производиться звонкою монетою. Но' 
для устраненія неудобствъ, проистекающихъ для заемщиковъ отъ 
колебаній курса звонкой монеты, Общее Собраніе опредѣляетъ 
постоянную, до поваго постановленія, цифру въ кредитныхъ руб¬ 
ляхъ, какую должны вносить заемщики, вмѣсто сказанныхъ 5 р. 
62 к. звонкою монетою. Въ настоящее время опредѣлено платить 
6 р. 80 коп. кредитными билетами съ каждыхъ 100 поминаль¬ 
ныхъ рублей ссуды, ■ 

Если при этомъ окажутся недостатки, то они пополняются при¬ 
былями Общества, получаемыми отъ процентовъ па капиталы Об¬ 
щества, пеней, коммиссіи и другихъ мелкихъ доходовъ. Остатокъ 
этихъ прибылей ежегодно распредѣляется между членами заемщиками 
Общества и зачитывается въ счетъ слѣдующихъ съ нихъ платежей. 

. .Съ полученной ссуды заемщикъ вноситъ единовременно 5% въ 
складочный капиталъ Общества, предназначенный для обез¬ 
печенія исправности платежей Общества по закладнымъ листамъ. 
Этимъ взносомъ опредѣляется доля участія заемщика въ дѣлахъ 
Общества и соотвѣтственное право его на прибыли Общества. 
По погашеніи запятой ссуды, или въ случаѣ ея уплаты, взносъ 
этотъ возвращается заемщику. Сверхъ сказаннаго складочнаго 
капитала, для обезпеченія вѣрности уплатъ Общества, ему пре¬ 
доставленъ Правительствомъ капиталъ въ пять милліоновъ рублей, 
именуемый вспомогательнымъ. 

Сверхъ долгосрочныхъ .ссудъ, Общество выдаетъ еще подъ за¬ 
ложенныя Обществу имѣнія, краткосрочныя ссуды, въ размѣрѣ не 
болѣе 10 °/о съ оцѣночной суммы имѣнія. Эти ссуды выдаются 
кредитными рублями посредствомъ учета векселей, выдаваемыхъ 
заемщиками, или выдачи имъ векселей Общества, для учета, по 
ихъ усмотрѣнію. Срокъ ихъ опредѣленъ въ 6 мѣсяцевъ, съ пра¬ 
вомъ пересрочит. По этимъ ссудамъ взимаются проценты и ком¬ 
миссія въ зависимости отъ существующаго учетнаго процента въ 
Государственномъ Банкѣ. Въ настоящее время, впредь до измѣненія, 
взимается росту съ коммнсіею, по расчету 6 Уз процентовъ въ годъ; 

Такимъ образомъ противу опредѣленной Обществомъ оцѣночной 
руммы ргѣвія, выдается въ ссуду; долгосрочную до 40% нано- 




миншную сумму закладныхъ листовъ, и вѣ кра*гкосрбчную—дб 
10% кредитными билетами. Отъ заемщика зависитъ, по желанію, 
взять менѣе сказаннаго высшаго размѣра той или другой ссуды, 
при немъ краткосрочная ссуда можетъ быть выдана и въ полномъ 
размѣрѣ, хотя бы долгосрочной било взято менѣе. 

Для залога имѣнія въ Общество представляется о семъ заявленіе, 
во утвержденной формѣ, и при немъ краткая оцѣночная опись, 
составленная владѣльцемъ, хозяйственный планъ имѣнія и свѣдѣ¬ 
ніе о долгахъ, лежащихъ на имѣніи. , ■ 

Вмѣстѣ съ заявленіемъ, или впослѣдствіи до оцѣнки, или же 
нослѣ оцѣнки имѣнія, должны быть еще представлены: 

а) Свидѣтельство Старшаго Нотаріуса на залогъ имѣнія. 

б) Удостовѣреніе Уѣздной Земской Управы о числѣ десятинъ 
удобной земли, съ показаніемъ размѣра земскихъ повинностей и 
числящихся недоимокъ. 

Заиленное къ залогу имѣніе оцѣняется спщіаАЪПО, посред¬ 
ствомъ подробнаго осмотра на мѣстѣ члепомъ Окружнаго Отдѣ¬ 
ленія (или повѣреннымъ Правлопія въ мѣстностяхъ, гдѣ Округа 
пе открыты), который составляетъ ему подробное описаніе, съ 
исчисленіемъ всѣхъ его доходныхъ статей. На основаніи этого 
описанія Окружное Собраніе опредѣляетъ оцѣнку имѣнія, которая 
окончательно назначается Оцѣночною Коммисіею Общества, избран¬ 
ною Общимъ Собраніемъ. Назначивъ по этой оцѣнкѣ размѣръ 
ссуды, Правленіе извѣщаетъ о-томъ владѣльца, высылая ему для 
подписанія залоговое обязательство назалогь его имѣнія и бланкъ 
заявленія о томъ, какъ и гдѣ онъ желаетъ получить ссуду. 

При желаніи заемщика, имѣніе можетъ быть оцѣнено безъ осо¬ 
баго осмотра на мѣстѣ, по нормальнымъ (низшимъ) цѣнамъ, 
опредѣленнымъ Общимъ Собраніемъ, по уѣздно, за десятину. Но 
такъ какъ цѣны эти примѣнются ко всякому имѣнію бозъ осмотра 
онаго (*), то онѣ назначены весьма низкими, такъ, чтобы раз¬ 
строенныя и вообше худшія имѣнія не могли быть оцѣнены выше 
своей стоимости. Поэтому такой способъ оцѣнки примѣнимъ толь¬ 
ко для тѣхъ имѣній, которыхъ владѣльцы желаютъ получить 
весьма малую ссуду, . или же ускорить полученіе ея, съ тѣмъ, 


(*) іісіаюш дездти западныхъ губерній. 
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нолнительную ссуду, соотвѣтствующую 9ТОІ послѣдней оцѣнкѣ,, 


По полученіи отъ заемщика упомянутаго выше залоговаго обя¬ 
зательства и всѣхъ слѣдующихъ документовъ, т. е. свидѣтельства 
на залогъ имѣнія отъ Старшаго Нотаріуса, заявленій кредито¬ 
ровъ о разечетѣ по долгамъ и заявленія заеищика о способѣ по¬ 
лученія ссуды, Правленіе разрѣшаетъ выдачу опой и слѣдующія 
заемщику деньги выдаетъ или ему лично, или довѣренному его, 
или высылаетъ по указанному имъ адресу, при особомъ разечетѣ; 
а деньги причитающіяся кредиторамъ заемщика, или выдаетъ имъ 
лично, или посылаетъ въ Полицейскія Управленія, или въ другія 
подлежащія установленія, для удовлетворенія кредиторовъ. 

Округа Общества открываются, но постановленію Общаго Со¬ 
бранія, когда въ гоберніи заложено болѣе 20 имѣній на сумму 
болѣе одного милліона рублей. Въ Окружномъ Собраніи участву¬ 
ютъ, съ правомъ голоса, всѣ мѣстные заемщики, получившіе не 
менѣе 2,000 р. долгосрочной ссуды, или ихъ довѣренные. Окру¬ 
жное Собраніе разсматриваетъ всѣ вопросы, касающіеся Округа 
и оцѣняетъ вновь закладываемыя въ Округѣ имѣнія. При Округѣ 
состоитъ Отдѣленіе Правленія изъ членовъ, избираемыхъ Окруж¬ 
нымъ Собраніемъ (а на первые два года назначаемыхъ Правле¬ 
ніемъ Общества), которое завѣдуетъ всѣми мѣстными дѣлами 
Общества по Округу. Всѣ сношенія заемщиковъ Округа съ Об¬ 
ществомъ, а также землевладѣльцевъ вповь закладывающихъ свои 
имѣнія, дѣлаются чрезъ Окружное Отдѣленіе. Такимъ образомъ 
Общество Взаимнаго Поземельнаго Кредита, пользуясь кредитомъ, 
основаннымъ на совокупности заложенныхъ имѣній во всѣхъ 
мѣстностяхъ Россіи, доставляетъ всмѣстѣ съ тѣмъ, съ открыті¬ 
емъ Округа, заемщикамъ своимъ всѣ выгоды мѣстнаго губерн¬ 
скаго учрежденія. 

До настоящаго времени Округа открыты въ губерніяхъ: Чер¬ 
ниговской, Саратовской и Харьковской и вновь открываются въ 
Самарской, Тамбовской и Симбирской губерніяхъ. 

До открытія Округовъ Общество содержитъ въ губернскихъ 
городахъ тѣхъ губерній, въ'которыхъ заложено болѣе имѣній, 
постоянныхъ агентовъ. 

Заявленія о желаніи заложить имѣнія адресуются: въ городъ 
Самару, агенту Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита, 
(адресъ его см, въ Указателѣ). 



Важнѣйшія ярмарки въ Самарской губерній. 

| Въ г. Самарѣ: Сборная—со второй недѣли великаго поста 
I въ теченіи 10 дней. Казанская—съ 8 іюля въ теченіи 8 дней 
и Воздвиженская— съ 14 сентября въ теченіи 14 дней. 

Въ г. Ставрополѣ : Петровская—съ 27 іюня по 8-е іюля, 
и Рождественская—съ 15 но 20 декабря. 

Въ г. Вузу лукѣ: Петровская—-29 іюня и Покровская 
1-го октября. 

Въ г. Вугуруслапѣ: Семеновская—съ 1 по 8-е сентября 
я Десятонятницкая —на 10-ю пятницу по Пасхѣ. 

Въ г. Бугульмѣ: Сборная великопостная —съ 8 по 16 марта, 
Воздвиженская—съ 14 но 26 сентября и Казанскій Торжокъ— 
съ 8 но И іюля. 

Въ г. Николаевскѣ: Середо-Крестная—на 3 недѣлѣ вели¬ 
каго поста и Спасская—на 8 недѣлѣ по Пасхѣ, 6 дней. 

I Въ г. В'овоузвпскѣ: Покровская—съ 1 октября въ теченіе 
і двухъ недѣль и Рождественская—съ 22 декабря по 1 января. 

Въ Самарскомъ уѣздѣ. Въ с. Екатериновкѣ: Троицкая— 
въ день Св. Троицы. Въ с. Богдановкѣ: Владимірская—23 іюня. 
Въ с. Линовкѣ: Пятницкая—въ 10-ю пятницу по Пасхѣ и въ 
Г с. Зубовкѣ—въ день Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоуетаго. 

Въ Ставропольскомъ уѣздѣ. Бъ с. Мелекесскомъ заводѣ: 
Никольская—съ 1 по 8 декабря, и въ с. Никольскомъ на Чѳ- 
ремшавѣ: Покровская—съ 1 по 3 октября. 

Въ Вузулукскомъ уѣздѣ. Въ с. Борскомъ: Владимірская— 
24 іюля, Сергіевская—25 сентября. Въ с. Алексѣевкѣ: Обор¬ 
вал— па, 1 недѣлѣ великаго поста. Въ с. Троицкомъ: Троиц¬ 
кая—въ день Св. Троицы. Въ с. Сорочинскомъ: Безъпмяняая 
* въ 10-го пятницу по Пасхѣ, Срѣтенская—2 февраля, Казан¬ 
ская—22 октября. Въ с. Грачевкѣ: Пятницкая въ 9-ю пят¬ 
ницу по Пасхѣ и .Никольская—6 декабря. 

Въ Бугурусланскомъ уѣздѣ. Въ слоб. Кинель-Черкасокой: 
Вознесенская—14 септября и Ивановская—29 августа. Въ с. 



Йономаревкѣ: Покровская—-29 іюня. Въ упраздненномъ городѣ 
Сѳргіевскѣ: Сергіевская—-25 сентября» Въ с. Исаклахъ: Исак- 
лвнская—съ 15 по 21 іюня. 


Въ Бугульминскомъ уѣздѣ. Въ д. Альметевой: Альиетев- 
ская— съ 20 по 25 декабря. Въ крѣя. Черемшаиской: Петров¬ 
ская—съ 29 іюня по 2 іюля. Въ сельцѣ Елизаветкнкѣ: Елиза¬ 
ветинская—въ 7-ю недѣлю до Пасхѣ. Въ сольцѣ Чеканѣ; Зна¬ 
менская—съ 26 ноября въ теченіи 6 дней. 


Въ Николаевскомъ уѣздѣ. Въ с. Балаковѣ: Троицкая— 
въ день Св. Троицы (трехдневная) и Софійиская — съ 17 но 
27 сентября. Въ с. Березовонъ-Гаѣ: Дѳсятопятницкая — въ 10 ю 
пятницу по Пасхѣ (двухдневная) и Воздвиженская—-14 сентя¬ 
бря. Въ кол. Екатеринеіштадтѣ: Екптершіеіштадтская — въ ок¬ 
тябрѣ (5 дней). Въ с. Хворостянкѣ: Ильинская—съ 20 іюля 
(три дня). Въ с. Таволожкѣ: Дѳвятопятоицкая—па 9-й недѣлѣ 
по Пасхѣ (4 дня) и Безъимяшіая—съ 8-го сентября (4 дня). 
Въ с. Пестравкѣ: Никольская—съ 9 мая (три дня) и Успен¬ 
ская—съ 15 августа, (три дня). Въ с. Мостахъ: Михайловская— 
съ 8 ноября (три дня) и Воздвиженская— съ 14 еентяря (двадня). 
Въ с. Семеновкѣ: Петровская — съ 29 іюня (два дня). 

Въ Новоузешкомъ уѣздѣ. Въ с. Савипкѣ: Козьмодемья- 
новская—съ 1 ноября въ теченіи 15 дней. Въ слоб. Алдксан- 
лровоягь-Гаѣ: Казанская—съ 22 октября (8 дней). Въ слободѣ 
Маломъ-Узенѣ: Никольская — съ 6 декабря (10 дней). Въ с. 
Новорѣпномъ: Нредтеченская — съ 29 августа (7 дней). Въ с. 
Дергачахъ: Успенская—съ 15 августа (3 дня). 


Распредѣленіе мѣстностей Самарской губерніи но клас¬ 
самъ для сбора за свидѣтельства па право торговли и 
билеты па торговыя и промышленныя заведенія. 

Ко II классу принадлежитъ губернскій городъ Самара. 

.Къ III классу принадлежитъ село Балаково Николаев, уѣзда, 

.Къ IV классу: уѣзды—Самарскій, Ставропольскій, Николаев¬ 
скій и Новоузенскій. 

• Къ V классу: всѣ остальныя мѣстности Самарской губерніи. 








Примѣчаніе. Подъ словомъ уѣздъ, въ этой росписи, слѣду¬ 
етъ разумѣть всѣ вообще города, посады, мѣстечки и селенія, 
въ предѣлахъ его находящіяся, за исключеніемъ только особо 
поименованныхъ, отнесенныхъ къ другому классу. 


Роспись ,о пошлинахъ за свидѣтельство на право 
торговли и промысловъ по Самарской губерніи. 


Оклады по- 

Свидѣтельства. шлинъ. 

Руб. Коп. 

Свидѣтельство 1-й гильдіи повсемѣстно . 265 

Свидѣтельство 2-й гильдіи, въ мѣстностяхъ: 


2-го класса 

• 

. 55 

8-го — 

* 

. 45 

4-го — 

в 

, 35 

5-го — 

Ф 

. 25 

Свидѣтельство на мелочной торгъ, 

въ мѣстностяхъ: 

2-го класса 

9 

. 18 

3-ГО 7” . 

» 

. 15 

4-го — 

о 

. 10 

5-го — 

0 

, 5 


Свидѣтельство на мелочной торгъ мануфактурными и 
колоніальными товарами внѣ городскихъ поселеній: 

на развозным торгъ . .15 

па разносный торгъ . . 6 

Свидѣтельство на мѣщанскіе промыслы, съ рабочаго 2 50 

Свидѣтельства прикащичьи, 2-го класса . 5 


Кромѣ того — 

Съ имѣющихъ купеческія свидѣтельства 1-й гиль¬ 
дія взимается: 

Въ доходъ казны : Руб. Коп, 

а) на земскія повинности . .65 

б) за билеты на лавки, за каждый . 30 

в) за свидѣтельство на жительство еъ началъ* 
ника семейства 


8 




г) за свидѣтельство на жительство для членовъ р ^ ^ 
семействъ мужескаго пола, съ 17 лѣтняго * 
возраста, съ каждаго по . .10 

Въ городской доходъ: въ доходъ города . 37 50 

Въ общественный доходъ: въ гражданскія складки 150 

Съ имѣющихъ купѳнеекія свидѣтельства 2-й гильдіи: 


Въ доходъ казны: Коп. 

а) на земскія повинности . .15 

б> за билеты на лавки, за каждый . 20 

в) за свидѣтельства на жительства для началь¬ 
ника семейства . . .1 

г) за свидѣтельства на жительство для членовъ 

семейства мужескаго пола, съ 17 лѣтняго 
возраста, съ каждаго по .5 

Въ городской доходъ: въ доходъ города . 15 


Въ общественный доходъ: въ гражданскія складки 2 5 

Примѣчаніе. Поименованнымъ сборамъ подлежатъ какъ мѣст¬ 
ные купцы, такъ и временно записанныя въ купечество лица, 
изъ коихъ послѣднія освобождаются отъ платежа за свидѣтель¬ 
ства на. жительство. 

Съ иногороднихъ купцовъ 1-й гильдіи, торгую¬ 
щихъ оптомъ. 

у, • Руб. Коп. 

Съ 'временно-заѣзжихъ: 

за билеты на лавки, за каждый по .30 

въ доходъ города въ замѣнъ Уі°/о сбора . 37 50 

акциза . . . .75 

Съ :иногороднихъ купцовъ 2-й гильдіи, по рознич¬ 
ной торговлѣ, въ доходъ города акциза . 30 

Съ прикащиковъ: 
а) Въ доходъ казны: 

1- го класса . . .20 

2- го кла.сса . . .5 

За гербовую бумагу для удостовѣренія . 40 




Сгдеа 


б) Въ доходъ города: Руб. Коп. 

СЪ иногороднихъ купцовъ . . 7 141/ 2 

съ членовъ иногороднихъ купеческихъ семействъ 5 72 

Съ крестьянъ и иногороднихъ мѣщанъ . 4 29 

Роспись о пошлинахъ за билеты на торговыя и 

промышленныя заведенія. 

При свидѣтельствахъ. 

Билеты. 1-й 2-й на мелочной 

гильдіи, гильдіи. торгъ.. 

Въ мѣстностяхъ 2-го класса . 25 17 8 

— — В-го — . 20 3 5 6 

— — 4-го — 15 10 4 

— — 5-го — . 10 5 2 

Примѣчаніе. Относительно обложенія документовъ на право 
торговли и промысловъ въ пользу городовъ, въ коихъ введено 
новоо городовое положеніе, за исключеніемъ обѣихъ столицъ и 
г. Одессы, указомъ Сената 17 ноября 1870 года постановлены 
слѣдующія правила: 1) Высшій размѣръ обложенія, въ пользу 
города, купеческихъ и промысловыхъ свидѣтельствъ (уст. пошл, 
ст. 464 прилож., по прод. 1868 г., ст. 13 и 14) и билетовъ 
на торговыя и промышленныя заведенія (тамъ же, ст. 15 и 24) 
опредѣляется: для купеческихъ свидѣтельствъ первой и второй 
гильдій въ двадцать пять, а для всѣхъ прочихъ свидѣтельствъ 
и билетовъ въ десять процентовъ съ казенной пошлины. 2) Озна¬ 
ченные сборы взимаются съ торговыхъ и промысловыхъ свидѣ¬ 
тельствъ, выдаваемыхъ какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ, а равно 
съ билетовъ на содержимыя въ городѣ торговыя и промышленныя 
заведенія. Сборъ съ свидѣтельствъ и билетовъ, выдаваемыхъ въ 
городахъ бозъуѣздпыхъ, обращается въ доходъ сихъ послѣднихъ, 
3) Высшій размѣръ обложенія въ пользу города патентовъ, внн 
даваемыхъ, по питейному уставу, на состоящіе въ городѣ заводи 




ЭДГІыдШй напитковъ и издѣлій изъ спирта ши вина, атакзйе 
и водержшня въ городѣ зшдагія для продаж» шшй (іет.яи., 
ст. б . и прилов. 267, 269 и 270) опредѣляется въ двадцать 
процентовъ съ патентнаго сбора, взимаемаго въ пользу казны, 4) Озна¬ 
ченные въ пунктахъ 1 и 3 сборы въ пользу города установрются 
съ начала года, слѣдующаго за введеніемъ въ городѣ положенія 
16 іюня 1870 г.; и 5) Со времени дѣйствительнаго установленія въ 
городѣ сборовъ, упомянутыхъ въ пунктахъ 1 и 3, отмѣняются всѣ су¬ 
ществующіе какъ на основаніи Высочайше утвержденнаго 8 февраля 
1865 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, такъ и по особымъ положе¬ 
ніямъ, сборы въ городской доходъ съ торговцевъ и промышленниковъ, 
а равно всѣ взимаемые нынѣ въ пользу города сборы съ заводовъ 
для выдѣлки напитковъ и съ заведеній для продажи оныхъ. 





ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ. 


Правила поступленія въ женское училище 1-го разряда. 

Самарское женское училище состоитъ изъ 6-ти классовъ и 7-го 
педагогическаго, открытаго съ начала текущаго академическаго 
года. Курсъ ученія продолжается 7 лѣтъ. Предметы ученія под¬ 
раздѣляются на обязательные и необязательные. .Къ предметамъ 
обязательнымъ относятся: Законъ Божій, Русскій языкъ и Сло¬ 
весность, Географія, Исторія Русская и Всеобщая, Ариѳметика, 
начальныя основанія Естественной Исторіи и физики, Чистопи¬ 
саніе и Рукодѣліе. Необязательные предметы: Французскій, и Нѣ¬ 
мецкій языки, Рисованіе, Музыка и Танцеваніе. Плата за обя¬ 
зательные предметы полагается 25 руб. въ годъ, а за Француз¬ 
скій и Нѣмецкій языки - но 8 руб. за каждый. Преподаваніе 
музыки не существуетъ. Если же танцы и устраиваются, то съ 
отдѣльною платою, въ размѣрѣ, опредѣленномъ Попечительнымъ 
Совѣтомъ. Рисованіе, по опредѣленію того же Совѣта, входитъ въ 
разрядъ обязательныхъ предметовъ. Пріемъ въ училище начи¬ 
нается съ 1 августа. Желающіе отдавать дѣтей своихъ въ учи¬ 
лище, должны обращаться къ Начальницѣ его и вносить плату 

за пол года 


Ьі*. I * • 


Правила поступленія въ Гимназію. 

Пріемные экзамены для поступленія въ Гимназію начинаются 
;аж дегодно 1 августа и продолжаются до X сентября. Жел у 
шмѣстить дѣтей своихъ, должны падать нрошенге от мъ ^имя 
Іи ректора Училищъ и приложить свидѣтельство о возрастѣ м 
(ваши. Плата за право ученія -20 руб. въ годъ, деньги в 

іятоя за полгода впередъ. 
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Правила поступленія въ Семинарію. 

1) Въ семинарію принимаются ежегодно молодые люди право¬ 
славнаго исповѣданія изъ всѣхъ сословій, какъ обучавшіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получившіе домашнее образованіе. 

2) Пріемъ производится какъ въ первый классъ семинаріи, 
такъ и въ слѣдующіе, за исключеніемъ шестаго. 

3) Въ первый классъ поступаютъ въ возрастѣ отъ 14 до 16 
лѣтъ; для поступленія въ слѣдующіе три класса требуется соот¬ 
вѣтственный возрастъ. 

4) Для изученія предметовъ собственно богословскаго образо¬ 
ванія, въ пятомъ и шестомъ классахъ, принимаются въ семинарію 
окончившіе курсъ въ какомъ либо среднемъ учебномъ заведеніи, 
не моложе 18 лѣтъ, а также люди зрѣлаго возраста, не моложе 
28 лѣтъ, имѣющіе значительную церковную начитанность,—пер¬ 
вые по испытаніи въ тѣхъ богословскихъ предметахъ, которыхъ 
они не проходили въ свѣтскихъ заведеніяхъ, а послѣдніе по 
личному усмотрѣнію епархіальнаго архіерея. 

6) Прошенія подаются на имя ректора. 

. 6) Прошенія должны быть поданы не позже 1-го августа. 

7) При прошеніяхъ представляются: свидѣтельство объ успѣ¬ 
хахъ иноведеніи, если желающіе обучаться въ семинаріи находи¬ 
лись въ училищахъ, или же метрическое свидѣтельство (при неимѣніи 
его,— выписка изъ метрическихъ книгъ) если поступаютъ изъ домовъ. 

8) Лица, изъявившія желаніе поступить въ семинарію, под¬ 
вергаются .испытанію по особымъ программамъ установленнымъ 
для каждаго класса. 

9) Пріемные экзамены въ Семинаріи начинаются 17 авгу¬ 
ста, но особо составленному росписанію. 

10) Желающіе поступать въ семинарію предварительно осмат¬ 
риваются семинарскимъ врачомъ, и по письменномъ донесеніи его 
правленію о томъ, что осмотрѣнные могутъ или не могутъ (и по¬ 
чему именно) быть допущены въ семинарію, - благонадежные но 
состоянію своего здоровья допускаются къ экзаменамъ. 

11) Получившіе на сихъ экзаменахъ высшіе (начиная съ 5 
до 3 включительно) баллы но каждому предмету, принимаются 



въ семинарію въ установленномъ для каждаго класса числѣ, по 
порядку полученныхъ балловъ. Бъ случаѣ равенства балловъ ж 
недостатка вакансій пріемъ рѣшается жребіемъ. :]іі ] 

Примѣчаніе. Вольнослушатели въ Семинаріи не допускаются. 

Правила поступленія въ Епархіальное женское училище. 

1) На жительство въ училище принимаются сироты мѣстнаго 
духовенства, а также дѣти бѣдныхъ священно-церковио-служителей, 
по опредѣленію совѣта, безъ взноса платы за свое, помѣщеніе и 
содержаніе, или со взносомъ уменьшенной платы. 

2) Прочія дѣвицы духовнаго и другихъ сословій принимаются 
на жительство въ училище со взносомъ плати, пансіонерками, 
пользующимися въ училищѣ помѣщеніемъ и всѣмъ содержаніемъ. 

3) Въ училище могутъ быть принимаемы за плату также пан¬ 
сіонерки, которыя пользуются только столомъ въ училищѣ, и 
могутъ оставаться тамъ для приготовленія уроковъ. 

4) Дѣвицы изъ другихъ сословій принимаются; на правахъ пан¬ 
сіонерокъ, иолупансіонерокъ и вольноприходящихъ, со взносомъ 
годовой платы: пансіонерками—по 100 р., полунансіонерками— 
по 60 р. и вольпонриходящими-по 20 руб. 

Правила пріема въ Фельдшерскую школу при Самарской 
Губернской Земской Больницѣ. 

1) Штатное число учениковъ въ фельдшерской школѣ пола¬ 
гается 10. 

2) Поступающіе въ школу должны быть здоровые, способные 

молодые люди, имѣть привитую оспу; они не должны быть мо¬ 
ложе 16 и старше 20 лѣтъ. ■ . ' ѵ 

3) Въ школу принимаются грамотные и неграмотные всѣхъ 
званій и вѣроисповѣданіи. 

4) Курсъ ученія назначается три года: два года для теоре¬ 
тическихъ занятій и одинъ годъ для практическихъ. 





Примѣчаніе. Дли неграмотныхъ курсъ ученія назначается 
четыре года. 

5) Пріемъ воспитанниковъ производится во всякое время, 
курсъ же ученія начинается въ опредѣленное Управою время. 

6) Воспитанники обязуются, по окончаніи курса, служить по 
назначенію Губернской Земской Управы, грамотные три года, 
неграмотные же четыре года. 

Примѣчаніе. На проѣздъ на мѣсто служенія имъ выдаются 
прогонныя деньги на одну лошадь. На мѣстѣ служенія они удовле¬ 
творяются жалованьемъ, присвоеннымъ занимаемом ими должности. 

7) Снабженіе учениковъ нищею и одеждою производится на 
счетъ земства, • а также помѣщеніе ихъ въ особо нанятомъ для 
етаго домѣ. 

Правила пріема въ школу повивальныхъ бабокъ въ г. 

Самарѣ. 


1) Штатное число воспитанницъ въ школѣ повивальныхъ ба¬ 
бокъ полагается пять. 


2) Поступающія въ школу должны быть здоровыя, способныя, 
имѣть привитую оспу; онѣ должны быть пе моложе 20 и не 
старше 40 лѣтъ. 

3) Въ школу принимаются грамотныя и неграмотныя всѣхъ 
званій и вѣроисповѣданій. 


4) Курсъ ученія назначается дна года, а для неграмотныхъ— 
три года. 

5) Пріемъ воспитанницъ производится во всякое время; курсъ 
же ученія назначается въ опредѣленное Земскою Управою время. 

6) Воспитанницы ; школы обязуются, но окончаніи курса и по 
вндержаніи экзамена, на основ. §§ 88 — 91 т. VII сборн. цирк. 
М. В. Д., отслужить, по назначенію Губернской Земской Управы, 
столько лѣтъ, сколько, онѣ пользовались даровымъ воспитаніемъ. 


Примѣчаніе. Воспитанницы, при назначеніи ихъ на долж¬ 
ность, пользуются жалованьемъ, присвоеннымъ этой должности, 
точно такъ, какъ и получаютъ прогонныя деньги на проѣздъ на 
мѣсто ихъ служенія. 


п 


ученицъ пищею и одеждою производится насчетъ 

ихъ Вѣ 







Албксѣбвсіай Дѣшій Пріютъ*- 

Алексѣевскій Дѣтскій Пріютъ предназначается въ особенности 
для тѣхъ бѣдныхъ дѣте", кон, во время дневныхъ работъ ихъ 
родителей или родственниковъ, по необходимости оставаясь безъ 
призора и попеченія, лишены нравственнаго образованія 
и, сверхъ того, подвергаются всѣмъ несчастнымъ случаямъ,. ко- 
корыхъ по слабости силъ и по неопытности не въ состояніи ни 
предупредить, ни предвидѣть, и которые могутъ, сдѣлавъ ихъ на 
всю жизнь неспособными кѵ какой либо работѣ, обратить въ тя¬ 
гость родителей и общества, 

Въ заведеніе принимаются дѣти всѣхъ сословій мужескаго по¬ 
ла не менѣе В лѣтъ. Воспитанниковъ вь Пріютѣ находится по¬ 
стоянно живущихъ 12 и приходящихъ 8 мальчиковъ. ,, , 

Воспитанники обучаются: Закону Божію, чтенію я письму 
ариометикѣ и разнымъ мастерствамъ. 

Воспитанники достигшіе 10 лѣтняго возраста увольняются изъ 


Пріютъ состоитъ подъ вѣдѣніемъ Губернскаго Попечительства; 
пріемъ же дѣтей въ заведеніе возложенъ на директора Пріюта. 

Мысль объ учрежденіи Дѣтскаго Пріюта въ Самарѣ явилась 
еще въ день открытія въ 1851 г. Самарской губерніи. Присут¬ 
ствовавшіе при этомъ торжествѣ мѣстные дворяне, чиновники и 
граждане, желая ознаменовать дѣломъ благотворенія сей памят¬ 
ный для края де, ь, собрали по подпискѣ 2600' р. на учреж¬ 
деніе въ носомъ губернскомъ городѣ Самарѣ дѣтскаго пріюта; я 
тогда же чрезъ посредство мѣстнаго губернатора испрошено .нло 
Высочайшее соизволеніе на присвоеніе будущему дѣтскому пріюту 
въ Самарѣ названіе Длексѣевскаго," въ честь Св. Алексія Ми¬ 
трополита Московскаго и Кіевскаго, посѣтившаго въ 16о< году 
мѣстность занимаемую нынѣ г. Самарой. Желаніе. жертвователей 
не могло быть, однако же, приведено въ исполненіе но незначи¬ 
тельности суммы, собранной по подпискѣ. 

Съ того времени благодаря ежегоднымъ пожертвованіямъ со 
стороны Самарскаго общества, капиталъ Пріюта, вмѣстѣ съ про¬ 
центами первоначальнаго пожертвованія въ 1868 году, возросъ 

ДО 15,000 руб. ВЪ КОНЦѢ 1868 Г. ГОСУДАГНИЕГО ИМЧЕРАТРИЦМ 

пожертвовано на первоначальное обзаведеніе Пріюта 800 руо. 



Пожертвованія эти дали возможность Губернскому Попечитель¬ 
ству открыть 12 января 1869 г. Алексѣевскій Дѣтскій Пріютъ, 
который и помѣстился въ наемномъ домѣ. 

Въ іюнѣ 1869 г. Государемъ Наслѣдникомъ, во время Его 
посѣщенія г. Самары, пожертвовано на постройку дома для Прі¬ 
юта 3,000 руб. 

Самарское Губернское Попечительство Дѣтскихъ Пріютовъ, 
озабочивался устройствомъ собственнаго домѣщопія для Пріюта, 
устроило съ разрѣшенія высшаго начальства лотерею въ пользу 
Самарскаго Алексѣевскаго Дѣтскаго Пріюта изъ пожертвован¬ 
ныхъ почетнымъ старшиною сего Пріюта Иваномъ Михайлови¬ 
чемъ Плѣшановымъ деревяннаго предназначеннаго на сносъ дома, 
серебрянцыхъ и другихъ вещей. Билетовъ будетъ выпущено 8,000, 
по 1 р. за билетъ, а выигрышей 31, на сумму 8,000 руб. 

Главные выигрыши составляютъ: 

Деревянный на сносъ домъ съ строеніемъ въ 2,000 руб. 

Большая для стола мраморная доска съ мозаичной работой 
въ 1200 руб. 

Такая же доска меньшаго размѣра съ мозаичной работой въ 800 р. 

Серебряный самоваръ въ 500 руб. 

Большой серебряный подносъ въ 500 руб. 

Тоже серебряный большой подносъ въ 500 руб. 

Серебряный большой чайный сервизъ, состоящій изъ чайника, 
кофейника, сахарницы, сливочника, корзины для сухарей и по¬ 
лоскательной чашки, въ 320 руб. 

Двѣ фарфоровыя вазы съ стеклянными колпаками въ 300 р. 

Серебряный чайный сервизъ, состоящій изъ чайника, сахарни¬ 
цы, сливочника и полоскательной чашки, въ 230 руб. 

Большой серебряный кофейникъ въ 200 руб. 

Двѣ большія вазы изъ бѣлаго мрамора въ 120 р. 

Одна ваза розоваго хрусталя въ серебряной оправѣ и съ се¬ 
ребряной крышкой въ 75 руб. 

Одна такая же ваза въ 75 руб. 

Остальныя же вещи, заключающіяся изъ серебра и бѣлаго 
мрамора, цѣнностію отъ 75 до 10 руб. 







Желающіе пріобрѣсти лотерейные билеты могутъ обращаться 
къ члену Попечительства и директору Пріюта Его Превосходи¬ 
тельству Самарскому Губернскому Предводителю Дворянства Дми¬ 
трію Александровичу Мордвинову, Городскому Головѣ Василію 
Ефимовичу Бурѣеву и въ канцелярію Самарскаго Губернатора 
къ дѣлопроизводителю Дмитрію Васильевичу Грошеву, а въ 
уѣздахъ къ гг. Уѣзднымъ Исправникамъ. 

Николаевскій Сиротскій Домъ. 

Николаевскій Сиротскій Домъ въ г. Самарѣ учрежденъ въ 
1863 г. въ память посѣщенія г. Самары Его Императорскимъ 
Высочествомъ покойнымъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесареви¬ 
чемъ Николаемъ Александровичемъ. 

Николаевскій Сиротскій Домъ поставляетъ себѣ глав¬ 
ною цѣлью обезпеченіе существованія дѣтей, не имѣющихъ ни 
родителей, ни родственниковъ, обязанныхъ и могущихъ достав¬ 
лять имъ средства къ жизни, или же родители и родственники 
которыя положительно не могутъ дать имъ воспитанія по бѣд¬ 
ности, или своему безнравственному образу жизни, подающему 
дурной примѣръ ребенку. Вмѣстѣ съ обезпеченіемъ существованія 
дѣтей воспитаніемъ ихъ, заведеніе обезпечиваетъ дальнѣйшую 
судьбу своихъ питомцевъ и по выходѣ ихъ. 

Въ заведеніе принимаются только дѣти женскаго пола отъ 3 
до 10 лѣтъ. 

Число воспитанницъ заведенія впредь до увеличенія средствъ 
его, ограничивается пятидесятый. Пріемъ воспитанницъ принад¬ 
лежитъ Совѣту. 

Заведеніе управляется Попечительнымъ Совѣтомъ, который 
составляютъ избранныя городскимъ обществомъ почетныя лица 
женскаго цола. 

Совѣтъ, управляющій заведеніемъ, заботится предоставить вос¬ 
питанницамъ познанія, которыя облегчили бы имъ въ будущемъ 
пріобрѣтеніе своими трудами средствъ къ жизни. Съ этою цѣлью 
воспитанницы обучаются: а) чтенію и письму; б) Закону Божію, 
в) счетоводству на бумагѣ и на счетахъ; г) шитью бѣлья, вя¬ 
занью и другимъ доступнымъ мастерстваиъ, и д) домашнему хо- 
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зяйству. Программа преподаванія можетъ быть расширена, если 
найдутся къ тому средства. 

Воспитанницы выпускаются изъ заведенія не ранѣе пятшідцатя- 
лѣтняго возраста; продолженіе этого срока предоставляется усмо¬ 
трѣть) Совѣта. 

Воспитанницы, не имѣющія родныхъ, пробывшія въ заведеніи 
положенный срокъ, выпускаются не иначе, какъ пристроенныя 
Совѣтомъ къ какому-либо мѣсту. Если лее до истеченія этого 
срока кто либо изъ частныхъ благотворителей пожелаетъ принять 
на свое попеченіе воспитанницу, то разрѣшеніе и установленіе 
условія предоставляется Совѣту. Первоначальное обзаведеніе всту¬ 
пающихъ въ жизнь воспитанницъ предоставляется попеченію Со¬ 
вѣта, который соображается при этомъ съ средствами заведенія. 
Выпускомъ воспитанницъ изъ заведенія и первоначальнымъ 
устройствомъ ихъ быта не ограничивается попеченіе объ нихъ 
Совѣта. Совѣтъ во всякое время долженъ быть въ готовности 
оказывать своимъ бившимъ питомицамъ возможное содѣйствіе въ 
пріисканіи доступныхъ имъ занятій, поддержаніи ихъ въ доброй 
нравственности и т. и. При чемъ Совѣту предоставляется, со¬ 
ображаясь съ средствами, оказывать и матеріальную помощь тѣмъ 
изъ бывшихъ питомицъ, которые будутъ заслуживать того сво¬ 
имъ отличнымъ поведеніемъ. 

Заведеніе это помѣщается въ собственномъ своемъ домѣ гдѣ 
есть и церковь (на Дворянской улицѣ). Домъ построенъ на 
пожертвованія благотворителей. 

Во время посѣщенія Сиротскаго Дома въ 1869 г. Государы¬ 
ней Цесаревной Маріей Ѳеодоровной и Государемъ Наслѣдникомъ, 
въ пользу Дома, Самарскими дамами пожертвованъ капиталъ до 
3000 руб., наименованный Маріинскимъ въ честь Высокой 
Посѣтительницы. 

На содержаніе Дома ежегодно ассигновывается изъ гороскихъ 
доходовъ 4,400 руб. 





Сергіевскія Минеральныя Воды, 

Сергіевскія минеральныя воды находятся въ Вугурушнскомъ 
уѣздѣ въ .3-2.3 верстахъ отъ г. Самары. Сергіевскія воды въ 
ряду замѣчательныхъ русскихъ цѣлебныхъ источниковъ, зани¬ 
маютъ одно изъ первыхъ мѣстъ какъ по своему обилію, такъ 
и по цѣлительности. Существованіе Сергіевскихъ водъ, какъ цѣ¬ 
лебныхъ источниковъ, сдѣлалось извѣстнымъ въ началѣ нынѣш¬ 
няго столѣтія '(*). Лейбъ-медикъ Шаберъ, посѣтившій эти мѣста 
въ 1717 году упоминаетъ, нравда, объ источникахъ близь при¬ 
города Сергіевска, какъ цѣлительномъ средствѣ во многихъ не¬ 
дугахъ, но народное преданіе ведется лишь съ начала восьми¬ 
сотыхъ годовъ. Болѣе опредѣленную извѣстность воды эти 
получили съ 1809 года объявленіемъ въ столичныхъ вѣдомостяхъ 
объ исцѣленіи помѣщика Глазова отъ застарѣлаго ревматизма. 

Курсъ лочеиіл на водахъ начинается съ 20 мая и продол¬ 
жается по 1-е сентября. 

Температура ихъ у источника бѴз градусовъ. По химическому 
составу принадлежатъ къ сѣрощелочнымъ, по, дѣйствію на орга¬ 
низмъ сходны со всѣми сѣрнощедочными источниками, преимуще¬ 
ственно кавказскими, а изъ заграничныхъ—съ Нейндорфскими, 
Ахенскими и отчасти Крейцпахскими. 

Многолѣтніе опыты доказали несомнѣнную ихъ пользу въ 
слѣдующихъ недугахъ: 

1) Ревматизмъ во всѣхъ его видахъ. 

2) Золотуха и ѳя послѣдствія. 


(*) Въ царствованіе Петра I устроенъ танъ былъ сѣрный заводъ, который' 
въ 1703 году уже де существовалъ. гО 



В) Геморрой задержанный и происходящія отъ него послѣдствія. 

4) Нѣкоторыя нервныя болѣзни, особенно отъ простуды. 

5) Хроническій катаръ дыхательныхъ и пищеварительныхъ путей. 

6) Меркуліанизмъ и свинцовыя отравленія. 

7) Послѣдствія секретныхъ болѣзней. 

8) Разнаго рода хроническія сыпи, лишаи, чесотка и многія другія. 

9) Нѣкоторыя женскія болѣзни и страданія половыхъ органовъ. 

Пріѣздъ до Самары на пароходѣ, а оттуда до водъ по по¬ 
чтовой дорогѣ 123 верста; экипажи можно получать на про¬ 
катъ безъ особеннаго затрудненія. 

Помѣщеніе на водахъ: 1) Въ казенныхъ каменныхъ домахъ, 
довольно порядочно меблированныхъ, номеръ о трехъ комнатахъ 
съ передней стоитъ отъ. 40 до 50 р. за курсъ. 2) Въ гостин¬ 
ницѣ г. Ушакова номеръ разной величины—отъ 20 до 50 р. 
за курсъ. 3) Въ частныхъ домахъ— отъ 15 до 150 р. за весь 
сезонъ. Столъ и вообще мѣстные припасы довольно дешевы. 

Ванна сѣрная стоитъ 25 в., полуванна или дѣтская—15 к., 
ванна прѣсной воды—30 к., ильная—50 к., по л у ильная — 30 к., 
паровая сѣрная—30 к., съ примѣсью крейцнахской и другихъ 
солей, смотря по количеству примѣси, отъ 50 кон. и дороже; 
душь сѣрной воды—15 к., купанье на рѣкѣ въ купальнѣ за 
все лѣто—4 р., за одинъ разъ—10 к. 

При комитетѣ по управленію водами имѣется библіотека, гдѣ 
можно получать газете и журналы. 

Оркестръ музыки играетъ ежедневно утромъ и вечеромъ. 
Пріѣзжіе взносятъ за музыку 2 р. съ семейства. Имѣется обще¬ 
ственный рояль, въ назначенный часъ желающіе могутъ зани¬ 
маться музыкой. Плата въ мѣсяцъ 5 р., за одинъ часъ—25 к. 
Число посѣтителей на водахъ всѣхъ сословій ежегодно бываетъ 
до 600 человѣкъ обоего пола. Со всѣми требованіями просятъ 
гг. пріѣзжихъ адресоваться къ директору водъ, онъ же и стар¬ 
шій врачъ. Желающіе имѣть башкирскій кумысъ, должны за¬ 
благовременно, не нозжѳ 10 мая, увѣдомить директора Сергіе- 
скихъ водъ С. И. Станиславскаго, въ Самарѣ. 



(Ітолыпипшя минеральныя воды. 

Столыпинскія минеральныя волы находятся въ имѣнія г. Сто¬ 
лыпина, Самарской губерніи. Николаевскаго уѣзда, въ 60 вер¬ 
стахъ отъ пристани, на рѣкѣ Волгѣ, села Балакова, и въ 70 вер¬ 
стахъ отъ г. Николаевска, На лѣзой сторонѣ р. Большой Бу- 
шумъ, впадающій въ р. Большой Иргизъ, притокъ Волги и про¬ 
текающій въ этомъ мѣстѣ по неглубокому оврагу, вытекаетъ мно¬ 
жество сѣрно-соляныхъ источниковъ, и настенной равнинѣ, при¬ 
мыкающей къ рѣкѣ, расположены зданія водолечебнаго заведенія. 

■ Цѣлебныя свойства „сѣрныхъ водъ/ давно уже извѣстныя 
окрестнымъ жителямъ; слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ ста¬ 
ли привлекать посѣтителей издали сначала исключительно уро¬ 
женцевъ губерній Самарской и Саратовской. Не смотря на край¬ 
нія несовершенства устройствъ и. многочисленныя неудобства, 
свойственныя всѣмъ зачаткамъ подобнаго рода, число посѣтителей 
съ каждымъ годомъ увеличивалось. Устныя преданія о блестя¬ 
щихъ исцѣленіяхъ отъ тяжкихъ болѣзней, распространяясь въ 
публикѣ, безъ всякой пропаганды со стороны управленія водъ и 
врачей, привлекали все большее число искавшихъ помощи въ 
цѣлительной силѣ Столыпинскихъ источниковъ. Значительныя 
постройки и улучшенія разнаго рода, произведенныя въ послѣд¬ 
ніе три года, не мало содѣйствовали быстрому развитію водъ, 
которыя стали уже извѣстны внѣ предѣловъ окружныхъ губерній. 
Наконецъ произведенный въ 1866 г., знаменитымъ химикомъ, 
профессоромъ дерптскаго университета Шмидтомъ, качественный и 
количественный анализъ Столыпинскихъ минеральныхъ водъ, сни¬ 
мая съ нихъ покрывало таинственности, обнаружилъ все богатство 
кроющихся въ нихъ цѣлебныхъ свойствъ и даетъ имъ право за¬ 
нимать почетное мѣсто въ ряду лучшихъ водъ Россіи. 

Столыпинскія воды сходствуютъ съ морского водою, содержа 
въ равномъ количествѣ води приблизительно втрое больше плот¬ 
ныхъ составныхъ частей, чѣмъ Балтійское море и около поло¬ 
вины минеральныхъ началъ Атлантическаго океана. Въ ряду ми¬ 
неральныхъ водъ, Столыпинскія воды принадлежатъ къ сильнымъ 
солянымъ и бромисто-солянымъ источникамъ: • превышая количе¬ 
ствомъ плотныхъ составныхъ частей большинство такъ называе¬ 
мыхъ простыхъ соляныхъ водъ, каковы Баденъ - Баденскія, Адель- 
гсйдквельскія, Висбаденскія (ЕоеІіЬгштев) Рагоццв, Вильдегскія, 





Монддуфкк и де м но не хотш степени минерализаціи ь * 3 “ 
СОЛОВЪ Оингаузенскаго, Ешльскаго, Рейхевгальскаго. Столыпин¬ 
скія воды приблизительно равнаго количества солей сь водами. 
Гамбургской (КаізегЬгиппеп), Ерейцхавекой Оіапіепциеі е иі 
сингенской (8 юЬрп^еІ), Боденской, Наугейяской, (ьииншпеп. 
Сходствуя по химическому характеру своего состава съ выше 
названными источниками, Столыпинскія воды однако различаю іоя 
отъ нихъ: меньшимъ содержаніемъ угольно! кислоты,, оісуісгьі 
ѳмъ углекислой извести и гипса, большимъ содержаніемъ хлори¬ 
стаго кальція и хлористаго магнія, значительнымъ содержаніемъ 
сѣрнокислаго натра, который въ соотвѣтствующемъ количествѣ, 
изъ упомянутыхъ водъ находится только въ Киісиніенскомь 
8оо1еп8ргиБе1, значительнымъ содержаніемъ сѣрнистаго водорода, 
равняющимся количеству этаго газа въ сѣрныхъ исіочникахъ 
Бендорфскйхъ. При сравненіи Столыпинских ь водъ съ из >сі 
выіи минеральными водами русскими оказывается, что однѣ воды 
Старорусскія имѣютъ съ ними большое сходство и почти равное 
количество плотныхъ частей.. 

Столыпинская минеральная грязь съ грязями Старорусской, 
Аренсбургской иГапсальекой въ химическомъ и терапевтическомъ 
отношеніи равны: меньшее содержаніе сѣрнистаго желѣза . вь 
Столыпинской грязи вполнѣ покрывается большимъ содержаніемъ 
сѣрнистаго кальція. 

Дѣйствіе Столыпинскихъ водъ обрисовано профессоромъ Шмид¬ 
томъ въ слѣдующихъ словахъ: „при достаточномъ въ нихъ со¬ 
держаніи сѣроводороднаго газа, содержаніе хлористаго натрія, 
хлористаго кальція, хлористаго магнія и бромистаго магнія такъ 
значительны, что они соединяютъ дѣйствіе сильныхъ морскихъ 
купаній съ дѣйствіемъ чисто-сѣрныхъ водъ. Смѣсь равныхъ частей 
морской воды (Средиземнаго моря или Атлантическаго океана) съ 
еѣрною водою производила бы физіологическія дѣйствія, со¬ 
отвѣтствующія приблизительно дѣйствію равной химической кон- 
ституціи* Въ этомъ отношеніи Столыпинскія воды подходятъ къ 
смѣси, употребляемой въ Неядорфѣ изъ Роденбургскаго разсола 
съ Нендорфскою сѣрною водою. Большое же содержаніе хлори¬ 
стаго кальція придаетъ имъ даже нѣкоторое преимущество предъ 
морскими купаніями. 

Поэтому Столыпинскія воды полезны въ тѣхъ болѣзняхъ, въ 
которыхъ показано употребленіе соляныхъ и сѣрныхъ водъ, мор- 
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сихъ купаній и сѣрнисто-желѣзисто-соляныхъ грязей. Эти бо¬ 
лѣзни преимущественно слѣдующія: 

1) Золотуха въ разныхъ ея видахъ. 

2) Хроническій ревматизмъ во всѣхъ формахъ. 

3) Ртутныя и засгарѣлыя венерическія страданія. 

4) Болѣзни нервной системы (нервныя страданія). 

у) Накожныя болѣзни. 

6) Болѣзни дыхательныхъ органовъ. 

7) Болѣзни брюшныхъ органовъ. 

8) Болѣзни половыхъ органовъ. 

9) Малокровіе и мышечная слабость. 

Вблизи водолечебного заведенія находится кумысное. Кумысъ 
въ немъ приготовляется башкирами и употребляется частію какъ 
вспомогательное средство при водолеченіи, частію же и какъ 
самостоятельное, въ особенности при болѣзняхъ грудныхъ органовъ. 


Курсъ де 1 енія Столыпинскими минеральными водами начинается 
съ 1-го іюня и оканчивается і-го августа. Впрочемъ, при благо¬ 
пріятной ,іогодѣ и заявленному желанію публики продолжать лѳ- 
ченіе, курсъ можетъ быть продолженъ и до 15 августа, если 
число желающихъ будетъ не менѣе 40 лицъ. 


Устройство заведеніи.. Обильнѣйшіе изъ сѣрно-соляныхъ источ¬ 
никовъ, вытекающихъ, какъ уже выше сказано, изъ неглубокаго 
оврага, но которому протекаетъ рѣка Большой Кушумъ, соеди¬ 
нены въ большой бассейнъ, доставляющій воду для ваннъ; ле¬ 
жащій нѣсколько ниже него меньшій бассейнъ употребляется ис¬ 
ключительно для питья. Вода для ваннъ поднимается посред¬ 
ствомъ паровой машины въ два большіе деревянные резервуара, 
вмѣщающіе болѣ 2,01)0 ведръ воды; въ меньшемъ вода остается 
холодною, въ большомъ же она согрѣвается парами впускаемыми 
изъ паровика. Изъ этихъ резервуаровъ, посредствомъ дерѳвяныхъ 
трубъ, вода проводится въ два отдѣльные корпуса ваннъ: 1-й 
корпусъ женскихъ ваннъ съ 12 кабинетами, 2-й корпусъ для 
мужскихъ ваннъ съ 22 камерами и паровыми ваннами по образ¬ 
цу Дхенскихъ. 



Въ .«то.™ вр«и, при заведеніи устроено особе»™ зданіе 
ДЛЯ холодныхъ душей, по образцу заграничныхъ, съ мужсшшъ 
и женскимъ отдѣленіями. 

Въ самомъ заведеніи водъ для посѣтителей имѣется 100 номе¬ 
ровъ съ необходимою мебелью и посудою; нѣкоторые изъ номеровъ, 
д Р о нѣскольку вмѣстѣ, приспособлены для семейныхъ квартиръ. 

На водолечебномъ заведеніи квартиры отдаются огь 10 до 
30 руб. въ мѣсяцъ; послѣднія состоятъ изъ большой комнаты 

съ просторною переднею и спальней. 

Цѣны за употребленіе минеральной воды въ различныхъ в и- 
диъ слѣдующія: зз ваону изъ ииверыиои ада 30 іза 
птвовто ванну 50 к., за ванну изъ минеральной грязи 50 к., 
5 Х шъ мияеральаой вода 20 а., за нить. язв .сточи» 

“ Ідоисвш всего сезова 1 р. Но цѣны зтя вазвач.вы толь¬ 
ко для тѣхъ бояышхъ, которые живутъ въ самомъ з.ведевш, 
для тѣхъ же, воторые по мш л.б» при,ивамъ, 
ютъ жить въ деревнѣ, цѣпа за употреблеве минеральной. воды 
возвышается на бО°/о, т. е. въ воловину. Для несостоятельныхъ 
больныхъ дѣлается не только исключеніе изъ вышеизложенныхъ 
принятыхъ мѣръ, но имъ даже отпускаются ванны за уменьшен¬ 
ную плату. 

Кумысъ отпускается или за 20 р. за весь сезонъ съ правомъ 
кушать его, сколько угодно, или бутылками но 15 кон. 

Общій столъ имѣется въ вокзалѣ, гдѣ можно получать хоро¬ 
шо приготовленное кушанье или порціями оіъ 15 до .35 к. или 
помѣсячно за условленную цѣну съ буфетчикомъ, смотря по ко- 
личсству и качеству пищи» 

Вообще дѣвы на всѣ жизненные припасы на водахъ очень 
не дороги. ■ 

Иля пересылки корреспонденціи всякаго рода изъ заведенія 
минеральныхъ водъ въ село Балаково, гдѣ находится почтовое 
отдѣленіе, два раза въ недѣлю отправляется почта. Платы за 
отправленіе и полученіе корреспонденціи съ посѣтителей водъ 

не полагается. 

Климатъ на Столыпинскихъ водахъ вообще теплый и сухой. 

При водахъ находится врачь, фельдшеръ и домашняя аптека. 
Въ обширномъ и красивомъ зданіи вокзала, кромѣ обширной 
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танцевальной залы съ хорами и при ней дамской уборной, по¬ 
мѣщаются бильярдная съ двумя бильярдами, карточная, читаль¬ 
ня, большая столовая и буфетъ. 

Что касается до жизни на водахъ, то она, по мѣстнымъ усло¬ 
віямъ, не можетъ доставлять тѣхъ развлеченій и удовольствій, 
какія бываютъ на заграничныхъ водахъ. Главную чер ту этой жи¬ 
зни представляетъ собственно цѣль, для которой пріѣхали посѣ¬ 
тители, именно леченіе: утро проводится въ питьѣ минеральной 
воды, пріемѣ ваннъ и прогулкахъ; по вечерамъ публика, по 
большій части, собирается въ вокзалѣ, гдѣ ежедневно играетъ 
оркестръ музыки и два раза въ недѣлю бываютъ танцовальные 
вечера; для посѣтителей выписывается управленіемъ водъ нѣ¬ 
сколько газетъ и журналовъ; охота по изобилующимъ дичью сте¬ 
пямъ, рыбная и равная ловля по рѣкамъ Кутуму и Мігосу, по¬ 
ѣзда въ находящійся вблизи водъ монастырь на рѣкѣ Иргизѣ, 
среди прекраснаго лѣса; вообще знакомство съ особенностями 
степной мѣстности можетъ доставлять нѣкоторое развлеченіе тѣмъ, 
которые пріѣхали на воды безъ претензіи на невозможныя, при 
данныхъ условіяхъ, удобства и удовольствія. Столыпинскія воды 
не могутъ соперничать съ германскими относительно ихъ мѣсто¬ 
положенія и устройствъ; но было бы несправедливо требовать 
подобнаго отъ Столыпинскихъ водъ. Германскихъ горъ и лѣсовъ 
въ Самарскія степи перенести нельзя. Но если природа отказала 
Столыпинскимъ водамъ во многихъ внѣшнихъ преимуществахъ, 
то взамѣнъ того, она дала имъ одно существенное преимущество 
предъ многими заграничными водами, именно дознанныя уже ве¬ 
ликія цѣлебныя силы. 

Первое кумысо-лечебное заведеніе. 

Оно основано докторомъ Постниковымъ въ 1858 г. въ 6-ти 
верстахъ отъ г. Самары и расположено на мѣстѣ въ высшей сте¬ 
пени живописномъ и здоровомъ. Съ сѣвера оно граничитъ глубо¬ 
кимъ сухимъ оврагомъ и отъ вѣтра защищается возвышенною 
мѣстностію, съ востока прилегаетъ къ степи и ограждается про¬ 
долженіемъ той же возвышенности, и съ юга отдѣляетъ ого такого 
же свойства оврагъ и съ этой стороны оно совершенно открыто* 
На западъ широко течетъ Волга, въ которую мѣстность заведе¬ 
нія упирается угломъ, постепенно скатываясь. Дочва, гдѣ распо* 



іожены постройки, лежитъ около 35 саженей надъ уровненъ Вол¬ 
ги и вся Мѣстность занимаетъ около 40 десятинъ и представ¬ 
ляетъ собою треугольникъ, драпируемый сухими оврагами, отъ 
чего воздухъ здѣсь необыкновенно чистъ и былъ бы невыносимо 
сухъ по причинѣ покатости мѣста на того западъ, если бы не 
обширный паръ, спускающійся вплоть до Волги, умѣренно его 

увлажающій. 

Заведеніе имѣетъ до 60 квартиръ разной величины отъ 10 до 
65 р. въ мѣсяцъ. При полномъ вниманій къ гигіенѣ относи¬ 
тельно выбора мѣста построекъ и внутренняго ихъ расположенія, 
онѣ выстроены изъ бревенъ, внутри отштукатурены и выкрашены 
масляною краскою, снабжены печами или каминами, приличною 
мебелью и матрасами. 

Бри заведенія имѣется курзалъ по изяществу архитектуры 
равно и по грандіозности размѣровъ не уступающій многимъ за¬ 
граничнымъ такого характера зданіямъ; въ немъ ежедневно два 
раза играетъ музыка, два раза въ недѣлю бываютъ загородные 
балы, на которые съѣзжаются горожане и жители окрестныхъ 
дачь. Внрочемъ, не смотря на свою по видимому одушевленную 
жизнь, заведеніе можетъ дать пріютъ и такому Сольному,^который 
чуждаясь развлеченія, ищетъ тихой и уединенной дачной жизни, 
этому способствуетъ расположеніе квартиръ, построенныхъ на разные 
вкусы въ людныхъ равно какъ и въ уединенныхъ мѣстахъ. 


Лечебный сезонъ начинается съ 1 мая и продолжается но 1 -е 
сентября. Кумысъ отпускается по 20 к. за бутылку, онъ при¬ 
готовляется подъ непосредственнымъ надзоромъ доктора. Для ка¬ 
ждаго больнаго во время леченія ведется дневникъ, гдѣ отмЬ 
чаются симптомы болѣзни и дается постановленіе, смотря по хо¬ 
ду оной и дѣйствію кумыса на организмъ. Иногда при кумысѣ 
прописываются вспомогательныя фармацевтическія средства. Вооб¬ 
ще основатель заведенія прилагаетъ при лечеіііи своихъ больныхъ 
всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя онъ выработалъ при помощи науки въ 
многолѣтнюю свою практику. 


Кумысъ помогаетъ въ чахоткѣ, а также во всѣхъ болѣзняхъ, 
сопровождаемыхъ малокровіемъ и изнуреніемъ. Подробныя свѣдѣ¬ 
нія о кумысѣ, его свойствѣ и дѣйствіи, о болѣзняхъ гдѣ онъ 
употребляется, а также о самомъ заведеніи, можно прочесть нъ 


монографіи, изданной докторомъ Постниковымъ и имѣющейся во 
всѣхъ публичныхъ библіотекахъ, а также и изъ отпета за 13-й 
сезонъ т. е. за 1870 годъ, имѣющагося въ книжномъ магазинѣ 
Грау въ Самарѣ. 



Дача г. Аннаева находится въ 3-хъ верстахъ отъ г. Самары. 
Она расположена на берегу рѣки Волги, называемомъ „Вислымъ 
Камнемъ." Возвышенное мѣстоположеніе дачи даетъ живописный 
видъ на Волгу и окрестности. Чтобы умѣрить нѣсколько откры¬ 
тое положеніе дачи на ней разведенъ красивый паркъ, аллеи 
котораго служатъ удобнымъ мѣстомъ для прогулокъ дачниковъ 
въ жаркое время. 

Кумысный сезонъ на дачѣ начинается съ 1-го мая и продол¬ 
жается до 1-го сентября. Меблированныхъ квартиръ на дачѣ 35, 
онѣ снабжены всѣмъ необходимымъ удобствомъ, а также и печами 
на случай сирой и ненастной погоды. 

Цѣны какъ за квартиру, такъ'и столъ и пользованіе кумысомъ 
умѣренныя; подробныя свѣдѣнія можно получать зимою отъ са¬ 
мого владѣльца дачи, живущаго въ г. Самарѣ въ собственномъ 
домѣ на Алексѣевской площади, а лѣтомъ во время сезона на дачѣ. 

Дача и кумысъ Журавлева. 

Дача находится на 10-й верстѣ отъ г. Самары по Красно¬ 
ярской дорогѣ. Она окружена тѣнистымъ паркомъ, имѣетъ фру¬ 
ктовый садъ и прекрасныя оранжереи. Квартиръ па дачѣ 10, 
цѣною но 25 руб. въ мѣсяцъ каждая. Желающимъ отпускается 
кумысъ по 20 коп. бутылка. 


Кумысъ въ с. Богдановнѣ. 

Село Богдановна находится въ Самарскомъ уѣздѣ, въ 5 6 вер¬ 
стахъ отъ города Самары и принадлежитъ наслѣдникамъ В. И. 
Чарикова. 



Въ селѣ Богдановкѣ по примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ при¬ 
готовляться кумысъ въ теченіи всего предстоящаго лѣта, съ 1 мая. 

Квартиры для больныхъ весьма просторныя, находятся въ тѣ¬ 
нистомъ саду въ особомъ зданіи и въ господскомъ дожѣ. I 

Кумысъ будетъ приготовляться и отпускаться ежедневно, съ I 
утра до вечера, въ неограниченномъ количествѣ. 

Въ селѣ Богдановкѣ будетъ врачъ и домашняя аптека. Для 
развлеченія—фортепіано, билліардъ, гимнастика въ саду, библіо¬ 
тека, журналы и газеты; также экипажи, верховыя лошади ит. н. 

Плата за кумысъ, помѣщеніе, завтракъ изъ двухъ блюдъ и 
обѣдъ изъ трехъ блюдъ, за общимъ столомъ и прислугу 60 р. 
въ мѣсяцъ. 8а самоваръ и чайный приборъ 3 руб. въ мѣсяцъ. 
Получающіе завтракъ и обѣдъ отдѣльно, въ своемъ помѣщеніи, 
илатятъ 65 р. въ мѣсяцъ. 

За содержаніе дѣтей и леченіе кумысомъ платятъ половину. 

Для бѣдныхъ больныхъ будетъ незначительная уступка. 

Лица непьющіе кумысъ, платятъ за столъ 15 р. въ мѣсяцъ, | 
а за содержаніе своей особой прислуги 5 р. въ мѣсяцъ. ! 

Посѣтители платятъ за мѣсяцъ впередъ. і 

Въ с. Богдановкѣ есть баня и купальня на рѣкѣ въ саду. 
Почта еженедѣльная. 

Гг. желающіе ѣхать въ с. Богдановку, могутъ адресоваться: 
въ Самару, въ домъ Ларисы • Григорьевны Ильиной, на Дворян¬ 
ской улицѣ, гдѣ будутъ и экипажи. 

Больницы. 

Въ Самарской губерніи существуетъ 13 общественныхъ глав¬ 
ныхъ больницъ содержимыхъ на счетъ земства. Больницы эти 
находятся: одна въ Самарѣ устроенная на 250 кроватей и при 
ней, кромѣ двухъ школъ сказанныхъ выше, родовспомогательный 
домъ на 5 кроватей. Въ уѣздныхъ городахъ по одной больницѣ 
въ каждномъ городѣ: въ г. Ставрополѣ на 25 кроватей, въ г. 
Бузулукѣ на 85 кроватей, въ г. Бугуруслапѣ на 30 кроватей, 
въ г. Бугульмѣ на 25 кроватей, въ г. Николаевскѣ на 34 кро¬ 
вати и въ г. Новоузенскѣ на 26 кроватей. Еромѣ того въ уѣз¬ 
дахъ: Ставропольскомъ, Вузулукекоиъ и Николаевскомъ по 2 боль¬ 
ницы и 3 пріемныхъ покоя въ Самарскомъ. 







ТІ. ПОПОВЫ! И ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДѢЛЪ 


Свѣдѣнія о времена прихода и отхода поятъ и о пріе¬ 
мѣ корреспонденціи. 

* 

Въ Самарѣ* 

Почты приходятъ: 

Изъ С. Петербурга: съ 1 мая по 1 октября на пароходахъ 
по пароходнымъ расписаніямъ, а въ прочее время по четвергамъ, 
воскресеньямъ, понедѣльникамъ и вторникамъ въ 1 ч. по полудни. 

Изъ Оренбурга: но понедѣльникамъ, средамъ, пятницамъ и суб¬ 
ботамъ въ 4 часа 45 мин. но полудни. 

Изъ Саратова: съ 1 мая но 1 октября на пароходахъ, а въ 
прочее время по воскресеньямъ и средамъ въ 3 часа по полудни. 

Изъ Сергіевскихъ водъ: съ 1 мая по 1 сентября по вторни¬ 
камъ и пятницамъ въ 1 ч. 45 мин. утра. 

Отходятъ: 

Въ С.Петербургъ: съ 1 мая по 1 октября на пароходахъ, а 
въ прочее время по понедѣльникамъ, средамъ, пятницамъ и суб¬ 
ботамъ въ 9 часовъ 45 мин. по полудни. 

Въ Оренбургъ: по воскресеньямъ, понедѣльникамъ, вторникамъ, 
и четвергамъ въ 3 часа по полудни. 

Въ Саратовъ: съ 1 мая по 1 октября на пароходахъ по втор¬ 
никамъ и субботамъ въ 2 часа по полудни. 

На Сергіевскія Води: съ 1 мая по 1 сентября по воскресень¬ 
ямъ и четвергамъ въ 10 часовъ утра. 



Пріемъ на всѣ тракты и выдача денежной, страховой я по¬ 
сылочной корреспонденціи производится каждодневно съ 8 час. 
утра до 3 часовъ по полудни. 

Простыя же письма и казенные пакеты раздаются непремѣнно 
въ самый день полученія, исключая только случаевъ, когда почты 
приходятъ поздно вечеромъ. 

Бъ уѣздахъ же Самарской губерніи пріемъ и выдача коррес¬ 
понденціи производится въ то же время и въ слѣдующихъ мѣ¬ 
стахъ: въ конторахъ— гг. Ставрополѣ, Бузулукѣ, Бугурусланѣ, 
Бугульмѣ, Николаевскѣ и Новоузенскѣ и с. Балаковѣ и на стан¬ 
ціяхъ: Кичуевской, Сергіевской, Мелекесской, Зимниковской, 
ЧердаклинсЕой, Павловской- (Богатый Уметъ), Сорочинской, Дер- 
тачевской и Марьевской. 


О земской почтѣ. 

Во всѣхъ уѣздахъ Самарской губерніи между пунктами гдѣ І 
нѣтъ почтовыхъ сообщеній существуютъ земскія почты. Коррес¬ 
понденція на земской почтѣ принимается простая и въ уѣздахъ 
Самарскомъ и Бузулукскомъ, денежная, небольшими суммами. 
Подробныя свѣдѣнія о нихъ можно получать во всѣхъ уѣздныхъ 
Земскихъ управахъ. 





Елшапка 

Вузулукъ 































Правила шеграФиой корреспонденціи для руководства 

при подачѣ депешъ. 

1) Всякому лиду предоставлено право пользоваться телегра¬ 
фомъ для передачи депешъ. 

2) Телеграммы могутъ быть адресованы или для доставленія 
на квартиру получателя, или для храненія до востребованія на 
почту, на телеграфную станцію, или на станцію желѣзной дороги. 

Сверхъ сего телеграммы могутъ быть адресованы не только въ 
мѣета, гдѣ имѣются телеграфныя станціи, но и въ мѣстности, съ 
которыми не имѣется телеграфнаго сообщенія и куда доставленіе 
депешъ возможно: 

а) по почтѣ, 

б) съ эстафетою, 

в) съ нарочнымъ, 

г) по телеграфу желѣзной дороги. 

Способъ дальнѣйшаго отправленія депеши съ телеграфной 
станціи долженъ быть указанъ отправителемъ въ ея адресѣ. 

3) Если по неполнотѣ или. неточности адреса телеграмма бу¬ 
детъ или вовсе не доставлена, или доставлена другому лицу, то 
телеграфное вѣдомство за это не отвѣтствуетъ. 

4) Депеши принимаются на телеграфныхъ станціяхъ ежеднев¬ 
но, не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

5) На станціяхъ въ Самарѣ и Бузулукѣ телеграммы прини¬ 
маются во всякое время дня и ночи. 

6) Въ началѣ телеграммы долженъ находиться подробный ад¬ 
ресъ получателя, потомъ слѣдуетъ содержаніе (текстъ) телеграм¬ 
мы и въ концѣ подпиеь отправителя. 

Въ адресѣ частныхъ телеграммъ, въ особенности назначенныхъ 
въ большіе города, должны быть показаны улица и Л» дома; а 
въ случаѣ ихъ неизвѣстности—званіе адресата, родъ его занятій, 
или т. и. указанія, напримѣръ „Петербургъ, Большая Конюшен¬ 
ная, №20, переплетчику Мальмъ." Даже если депеша назначена 
въ незначительную мѣстность, то и въ этомъ случаѣ, кромѣ фа¬ 
миліи получателя, адресъ долженъ заключать въ себѣ какое-либо 
дополнительное указаніе, по которому станція назначенія могла 
бы безъ затрудненія отыскать адресата. 



Телеграммы должны быть нависам четко,- понятно, не должны 
содержать въ себѣ неупотребительныхъ въ языкѣ словосочетаній, 
или оборотовъ и сокращеній и должны быть написаны такими 
буквами и знаками, которые могутъ быть выражены соотвѣтству¬ 
ющими телеграфными знаками. 

Помарки, дополненія и исправленія, сдѣланныя въ телеграммѣ, 
должны быть оговорены лицѳмъ подписавшимъ телеграмму , или 
его уполномоченнымъ. 

Для написанія телеграммъ на станціяхъ выдаются безплатно 
установленные бланки; однако не запрещается подавать телеграммы, 
написанныя и на обыкновенной бумагѣ, но только па одной сто¬ 
ронѣ листа. 

Телеграммы, не удовлетворяющія вышеизложеннымъ условіямъ, 
возвращаются подателямъ для дополненія, или написанія ихъ вновь. 

7) Частныя телеграммы на телеграфныхъ станціяхъ принима¬ 
ются на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. 

8) Частныя телеграммы не могутъ быть шифрованными. 

9) Подателю телеграммы предоставлено право впередъ упла 
тить за отвѣтъ, который онъ ожидаетъ отъ своего корреспон¬ 
дента. Въ этомъ случаѣ въ депешѣ послѣ текста и передъ под¬ 
писью дѣлается отмѣтка: 

„Отвѣтъ уплаченъ." 

1) При счетѣ словъ, для опредѣленія платы за телеграммы, 
соблюдаются слѣдующія правила: 

а) Все, что отправителемъ написано въ подлинной телеграммѣ и 
назначено къ передачѣ, принимается въ расчетъ при исчисленіи платы. 

Названіе городовъ, мѣстечекъ, улицъ, площадей, бульваровъ, 
собственныя имена и прозванія лицъ, титулы, частицы и обозна¬ 
ченія званій, принимаются въ расчетъ за столько словъ, сколько 
употреблено для ихъ выраженія. 

б) Каждое составное слово считается за одно сюво, сей оно 
написано слитно, составлено правильно и не имѣетъ болѣе 7 слоговъ. 

в) Слова, соединенныя посредствомъ тире, или раздѣленныя 
апострофомъ, считаются каждое отдѣльно. 

г) Отдѣльно стоящія буквы или цифры, а также частицы и 
предлоги считаются за отдѣльныя слова. 
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^__ явился ва станцій за ея полученіемъ; вслѣдъ за тѣмъ 

со станціи посылается на квартиру адресата повѣстка о хране¬ 
ніи телеграммы на станціи. 

ТАРИФЪ 

платы за телеграммы въ 20 словъ изъ Россіи за гровицу, 

. В р. 


Въ Лондонъ . 

Во всѣ города Англіи . 

Въ Австрію, . 

~ Баденъ . 

— Баварію . 

— Бельгію . 

— Корфъ . 

— Данію 

— Испанію . 

— Римъ 

— Францію . 

— Грецію . 

— Италію . 

— Мальту . 

— Молдавію и Валахію. 

— Норвегію. 

— Португалію 

— Пруссію (въ новомъ ея составѣ) 

— Швецію . 

— Швейцарію 

— Турцію Европейскую. 

— Алжиръ и Тунисъ . 


П 

<ы 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

3 


25 к. 


25 
2 5 
1В 
25 
75 
65 
50 
75 
50 
50 
63 
50 
88 

25 
о к 


■.1 . 1. 1 1 1 "" »йО,рДе^о 



Сумма актовъ въ рубляхъ. 

Для векселей ~і другихъ торговыхъ 
$. денежныхъ обязательствъ (кромѣ Для заемныхъ писемъ 
заемныхъ писемъ). _ 


75 
1 50 

3 — 

4 50 
6 — 
7 50 
9 - 

10 5 
12 - 
13 5 


1 до 
101 — 
201 — 
401 - 
601 - 
801 - 
1001 — 
2001 - 
4001 - 
6001 - 
8001 - 
10001 - 
12001 - 
14001 - 
16001 - 
18001 - 


100 

200 

400 

600 

800 

1000 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

1800С 

2000С 


отъ 1 до 

— 101 - 

— 201 — 
— 501 — 


200 : 

3501 

•500 


1 

2000 








ят &■ яітЛтт 


Для купчихъ крѣпостей и контрактовъ. 


Д ѣ н 


сумму, 


Отъ 

351 

НО 

800 

1 


301 


900 

| С > 

1 іті 


901 


1500 

ч 

о 


1501 


2000 

4 


2001 


8000 

1 

— 

3001 

•-- 

4500 

10 

цвэдмса». 

4501 


6000 

ІЗ 

“• 

6001 


7500 

17 

~ 

7501 


9000 

20 

«— 

9001 

— 

10000 

28 

— 

10001 

— 

12000 

26 

—Ч 

12001 

—- 

1 3000 

80 

— 

13001 


15000 

33 

- — 

15001 

•- 

18000 

40 


18001 

— 

21000 

45 

— 

21001 

— 

30000 

65 

-— 

80001 

-- 

45000 

юо 

—— 

45001 

— 

60000 

135 

•—* 

60001 

— 

90000 

200 

— 

90001 

— 

120000 

265 

— 

120001 

— 

150000 

330 


150001 

■-- 

225000 

500 


225001 

*- 

300000 

660 


300001 


я далѣе 

1350 





и заступающихъ 




Нотаріусовъ 
ихъ и кто. 


1) .За совершеніе нотаріальныхъ актовъ взимается* 


за акты не свыше 500 руб. 
за акты цѣною отъ 501 до 1000 р. 
за акты цѣною свыше 1000 руб. 
и сверхъ того 7ю проц. (10 к. со 100 


. 2 р. 

• 3 р. 

• 4 р. 

р.) съ цѣны акта. 


“) оа освидѣтельствованіе заемныхъ обязательствъ пек. 
селей и протестъ оныхъ: ’ 


когда сумма обязательства или векселя 
превышаетъ 500 руб. 

когда сумма обязательства или векселя 
вшпаетъ 500 р. . 

и сверхъ того 7ю процепта (10 к. со 
обязательства или векселя. 


не 

50 к. 
пре- 

• 1 р. 

100 р.) съ суммы 


3) .За засвидѣтельствованія прочихъ договоровъ кромѣ 
указанныхъ ниже, въ ст. 7: 


за акты цѣною не свыше 500 руб. . 1 р. 

за акты цѣною отъ 501 до 1000 руб. . 1 р. 50 к. 

за акты цѣною свыше 1 000 р. . . 2 р! 

и сверхъ того 7ю проц. (10 к. со 100 р.) съ цѣны акта. 

4) За совершеніе и засвидѣтельствованіе актовъ и дого¬ 
воровъ (ст, 1 и 3), цѣнность предмета которыхъ не можетъ 
быть опредѣлена, плата взимается какъ за акты и договоры 
цѣною въ 1000 р„ Когда же у Нотаріуса не состоится согла¬ 
шенія съ договаривающимся о платѣ за его трудъ по сдѣлкамъ 
особенно сложнымъ, но цѣна коихъ не опредѣлена, то онъ мо¬ 
жетъ, съ утвержденія суда, получить и болѣе значительное про¬ 
тивъ таксы вознагражденіе. 

5) За засвидѣтельствованіе вѣрности копій взимается 25 к. 
съ перваго листа и ио 10 к. съ послѣдующихъ листовъ, спи¬ 
тая каждыя 25 строкъ за страницу листа. 

0) За засвидѣтельствованіе подлинности подписей, по 10 
жои, за подпись. г 



1) 8а совершеніе или засвидѣтельствованіе довѣренностей, 
мировыхъ записей и прошеній, а равно третейскихъ 
записей: 


въ одинъ листъ . . .1р. 

въ нѣсколько листовъ: 

за первый листъ . .1р. 

за послѣдующіе листы . . по 50 е. 

За другія засвидѣтельствованія: 

за первый листъ . . 50 е. 

за послѣдующіе листы по . . 20 е. 


8) За засвидѣтельствованіе времени предъявленія доку¬ 
мента— 25 еоп. 

9) За внесеніе въ актовую кишу разныхъ бумагъ —по 
2 еоп. со строви ЗЕТОВОЙ ЕНИГИ. 

10) За засвидѣтельствованіе нахожденія лицъ въ живыхъ, 
получающихъ пенсіи изъ государственнаго казначейства: 


до 80 р. въ годъ 

О 

3 к. 

свыше 80 р. до 300 р. 

« 

10 к. 

свыше 300 р. 

* 

20 к. 

во всѣхъ прочихъ случаяхъ кромѣ пенсіи 


50 к. 


11) За совершеніе заявленія отъ одного лица другому 
и выдачу въ томъ удостовѣренія, 50 еоп. 


12) За включеніе въ удостовѣреніе, означенное въ возраже¬ 
ніи противной стороны—50 коя. 

13) За принятіе на храненіе документовъ, кромѣ денеж¬ 
ныхъ, и разнаго рода бумагъ, особо за каждый документъ по 
25 к., а за запечатанный пакетъ по 50 к. въ мѣсяцъ. Плата 
эта взимается впередъ за 6 мѣсяцевъ. 

14) За учтете справокъ о времени совершенія или за¬ 
свидѣтельствованія акта и письменное о томъ удостовѣреніе—50 к. 

15) За выдачу вторичныхъ и послѣдующихъ выписей 
(дубликатовъ) но 1 к. съ каждой строки. 

16) За дѣйствія, совершаемыя Нотаріусомъ внѣ его конторы, 



ІГГП-Ц1М ^ 

сверхъ означенной въ предъидущихъ статьяхъ платы, полагается: 

въ столицахъ 3 р., въ губернскихъ городахъ 2 руб., въ уѣз¬ 
дахъ 1 руб. * 

17) Па проѣздъ за чертою города взимается по 10 к. на 
версту, а по желѣзнымъ дорогамъ плата за мѣсто во 2 классѣ 
въ оба пути, и кромѣ того за время, употребленное на поѣздку 
за городъ въ округъ: изъ губернскаго города 3 руб., 
изъ другихъ мѣстностей 2 р., если при этомъ на поѣздку 
употреблено не болѣе сутокъ; въ противномъ случаѣ за каждыя, 
хотя неполныя, сутки плата полагается какъ за первыя сутки. 

1Ь) Прогонныя деньги не вносятся въ общій счетъ полу¬ 
ченнаго Нотаріусомъ вознагражденія, изъ котораго на пополненіе 
залога, когда оно въ теченіе года достигнетъ опредѣленной сум¬ 
мы, высчитывается одна треть. 

19) Нотаріусъ можетъ требовать платы денегъ, означенныхъ 
выше въ статьяхъ 16 и П, впередъ, при самомъ приглашеніи 
его къ совершенію акта или засвидѣтельствованію внѣ его конторы. 




Образецъ векселя. 

Самара. 1-го марта 1871 г. Вексель на 2000 р. сер. 

Отъ 1-го сего марта 1871 года чрезъ два мѣсяца, по сему 
моему векселю, повиненъ я заплатить Самарскому 1-1 гильдіи 
купцу Ивану Иванову, или кому онъ прикажетъ, двѣ тысячи 
рублей серебромъ, которые я отъ него наличными деньгами (или 
товарами) сполна получилъ. Михайло Трушковъ. Московскій 2-1 
гильдіи купецъ. 





(для г. Самары). 


Нотаріусовъ. 


Живо тоносовъ Михаилъ Степановичъ и. д. Старшаго Нотаріуса, 
на Николаевской улицѣ, въ домѣ Мошкова. 

Загумвтовъ Михаилъ Степановичъ, на Дворянской улицѣ 
въ домѣ казака Ваулина. 

Аляевъ Сергѣй Федоровичу на Дворянской улицѣ въ домѣ 
Новикова. 

Сербу ловъ Христофоръ Вуколовичх, на Алексѣевской улицѣ 
въ домѣ Шабаева. 

Судебныхъ Приставовъ. 

Араповъ Александръ Михайловичъ, на Преображенской ули- 
дѣ въ домѣ Вѣляновскаго в 

Алмазовъ Константинъ Николаевичъ, на Николаевской ули¬ 
цѣ въ домѣ Никифорова. 

Заявившіе желаніе поступить въ присяжные повѣренные, 

Самарскаго Окружнаго Суда. 

Марковъ Василій Никифоровичъ, Кол. Сов., на Саратовской 
улицѣ въ домѣ купца Малинина. 

Еаменскій Николай Ивановичъ — 
въ долѣ Виюградова. 


на Саратовской улицѣ 


















Агентовъ, Конторъ Обществъ легкихъ пароходовъ 

„Самолетъ* Агентъ Александръ Ивановичъ Залъпіусъ. 
Контора помѣщается въ собствен, домѣ, 2 части на Лреобр. улицѣ. 

«Но Волгѣ “ Агентъ Иванъ Александровичъ Ананьевъ. 
Контора въ домѣ Моляровой, 2 части, по Заводской улицѣ. 

„Кавказъ и Меркурій * легкихъ и товаро-пассажирныхъ 
пароходовъ. Агентъ Семенъ Ивановичъ Завидовъ. Контора въ 
собственномъ домѣ, 2 части, на углу улицъ Дворянской и Пред- 
теченской. 


Товаро-пассажирныхъ н буксирныхъ пароходовъ: 

„Дружит.* Агентъ Николай Павловичъ Нинкинъ. Кон¬ 
тора въ домѣ г. Племянникова, 2 части, на углу улицъ Сара¬ 
товской и Предтеченской, около Благословенной церкви. 

„Камско-Волжское.* Агентъ Алексѣй Алексѣевичъ Поповъ. 
Контора въ домѣ Санникова, 1 части, но Казанской улицѣ. 

Буксирныхъ пароходовъ: 

„Лебедь.* Агентъ Дмитрій Ефимовичъ Подсосовъ. Контора 
2 части, по Садовой улицѣ, въ собственномъ домѣ. 

„Нептунъ* Агентъ г. Яковлевъ. Контора въ домѣ мѣщан¬ 
ки Ерофѣевой, на углу улицъ Саратовской и Москательной, 
близь Полиціи. 


„Крамеръ. Агентъ Федоръ Никифоровичъ Кункинъ. 
Контора въ домѣ Никольской, 1 части, но Преображенской улицѣ. 

Пароходовладѣльцевъ буксирныхъ: 


Ильина Александра Николаевича. Контора 1 -й части, по 
Преображенской улицѣ, въ домѣ Тепляковой. 


Константинова Ивана Васильевича купца. Контора 1-й 
части, въ собственномъ домѣ, на углу Казанской улицы и Хлѣб¬ 
ной площади. 


Полетаева Александра Спиридоновича купца. Контора въ 
1 части, домѣ купца Константинова на углу Казанской улицы 
и хлѣбной площади. 



Васильевича купца. Контора 1-й части, 
на углу улицъ Сарагосской и Заводской. 
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Страховыя Общества отъ огня: 

„Саламандра.* Агентъ Дѣйств. Стат. Сов. Юлій Богдано¬ 
вичъ } кке. Контора 2 ч. на Дворянской улицѣ въ собств. домѣ. 

» С.Петербургское. * Агентъ Николай Матвѣевичъ Лары- 
гит. Контора 2 части, на Дворянской улицѣ въ собств. домѣ. 

» Россійское, учрежденное въ 1843 году .“ Агентъ Фе¬ 
доръ Егоровичъ Колодинъ. Контора 2-й части на Троицкой 
улицѣ, въ собственномъ домѣ, близь Троицкой церкви. 

я Россійское Страховое отъ огня Общество. “ Агентъ 
Кол. Сов. Муратовъ. Контора 1 части, въ домѣ Кубышкина 
на углу Преображенской улицы и Хлѣбной площади. 

»Русское .“ Агентъ Германъ Богдановичъ Х.ристензенъ. 
Контора, 2 части, на Казанской улицѣ, въ домѣ купца Ивановскаго. 

я Московское. Агентъ Павелъ Федоровичъ Целъмеръ. Кон¬ 
тора въ 1 ч, въ домѣ купца Назарова, на А лексѣевской площади. 

^ „ Коммерческое. “ Агентъ Иванъ Николаевичъ Цыплаковъ. 
Контора въ і части, на Преображенской улицѣ, въ собствен, домѣ. 

» Земское страхованіе .“ Агентъ Федоръ Карловичъ Сю- 
нершргъ. понтара въ домѣ Чубаровой 1 ч. на Казанской улицѣ. 

Общества страхованія и транспортированія кладей: 

„Надежда.* Агентъ Алексѣй Яковлевичъ Москалевъ. Кон¬ 
тор» въ 1 части, на Казанской улицѣ, въ собственномъ домѣ. 

г п Россійское морское, рѣчное и сухопутное .“ Агентъ г. 
Ірудкит. Контора 2 части, на углу улицъ Николаевской и 
Заводской въ домѣ купца Смирнова. 

„Аціенда^ АсикуратртеА Агентъ Василій Михайловичъ 
Шибаевъ. Контора на углу Дворянской улицы и Алексѣевской 
площади въ собственномъ домѣ. 


Купца Ермолаева, отъ Самары чрезъ Симбирскъ до Нижняго 
Новгорода. Управляющій конторою купецъ Скурихинъ. Контора 
во 2 ч. въ домѣ Головачева, на углу Заводской улицы и Алек¬ 
сѣевской площади. 

Купца Безпалова, отъ Самары до Оренбурга. Управляющій 
конторою и компаніонъ Гордей Ивановичъ Ушаковъ . Контора 
2 части, на Дворянской улицѣ, въ собственномъ Ушакова домѣ. 
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Хронологическій перечень замѣчательныхъ событій 
касающихся собственно Самарской губерніи. 


годы со- 
бытій. 

1357, 


1670. 

1685. 

1732. 


Посѣщеніе Митрополитомъ Московскимъ и Кіевскимъ Св. Алексіемъ мѣст¬ 
ности занимаемой ішнѣ г. Самарой. 

Бунтъ Стеньки Разина и взятіе имъ г. Самары. 

Построеніе въ г. Самарѣ Преображенской церкви. 

Устройство сторожевыхъ постовъ и крѣпостей отъ набѣговъ киргизовъ и 
КиТевской 1раСНаГ ° Лра? Кон ДУЛ г ™ской, Черемшаиской, Шешминской и 

1736. Основаніе крѣпостей: Красно-Самарской, Борской, Ольшанской (нынѣ с. 
Клшанка, Бузулукскои (нынѣ уѣздный городъ). Тоцкой, Сорочинской и 
Іевкедевъ-Бродъ или Новосергіевской. 

1738. Основаніе г, Ставрополя. 

1745-1750. Возникли слободы: Бугульминская, Кунацкая, Пнсьмянскал и Каи- 
дызская. 

1748. Основаніе г. Бугурусдана. 

1762. УЛЛ. МО*или4аіШМ1іиііЪ И ПГ.ІГППЯІТЮ РОІГОПІ1Г * # У 

ЧТО НЫНѢ V. 


.Поселеніе раскольниковъ и основаніе селеній: Мечстнаго 
Николаевскъ, Каменки и Балакова. ’ 


нѣмецкихъ колонистовъ между с.с. Балаковымъ и Покровской 

1780* Города. Самара и Ставрополь въ качествѣ уѣздныхъ Горо ховъ тшпчг-шт 
къ Симбирскому намѣстничеству, д городовъ приписаны 

1781, Города: Сергіевскъ (нынѣ упраздненный), Бузулукъ, Бугульма и Бѵгѵтг 
сланъ названы уѣздными городами Уфимскаго намѣстничества. УУРУ " 

1824. Посѣщеніе г. Самары Императором ъ Александромъ I 

1836. Слободы: Мечетная на Большомъ Иртизѣ и Чегип™ ™ р„ 

“™ >*>»»»“ ■»» к^йяйй 

1837. Посѣщеніе г. Самара Его Величествомъ благополучно нарствгттгш т< 
даремъ Императоромъ Александромъ II тогда НаслѣдипХЖревпчГмГ 

1848 и 1850. Пожары въ г. Самарѣ истребившіе большую половину города. 

18э1. Учрежденіе Самарской губерніи. 

„ Учрежденіе Епископской каѳедры въ г. Самарѣ. 

1852. Начало изданія Самарскихъ Губернскихъ Вѣдомостей. 

1855. Открыта Гимназія въ г. Самарѣ. 

1868. Открыта Семинарія въ г. Самарѣ. 

’ Г: РЫТ ° перв0 ® кумысо-лечебное заведеніе доктора Постникова. 

1859. Открыта въ г. Самарѣ Общественная Библіотека. 

1860. Открыто женское училище 1 разряда въ г. Самарѣ. 

1861. Открытъ Самарскій Общественный Банкъ. 

1Ш - Гс“ад. “*“**““ Н«л, едро „„ 



І8ЯЗ. Первая губернская выставка сельских* произведеній шъ Самарѣ, 

1864 Открыто Самарское Отдѣленіе Государственнаго Баша. 

1865. Открыто первое въ Имперіи Губернское Земское Сгбріиіе. 

Отдѣленіе Самарской губерніи отъ Оренбургскаго генералъ-губернаторства. 

я Значительный неурожай хлѣбовъ въ Самарской губерніи* 

я Основано Епархіальное женское училище въ г. Самарѣ. 

1866. Начало построенія въ г. Самарѣ Каѳедральнаго Собора во имя Спаси¬ 
теля, въ память ч удеснаго избавленія Государя Императора Александра II 
отъ угрожавшей Его Величеству опасности. 

„ Начало изданія Самарскаго Справочнаго Листка. 

1868. Начало изданія Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. 

п Посѣщеніе г. Самары Ихъ Высочествами Великими Князьями Влади¬ 
міромъ и Алексѣемъ Александровичами, 

1869. Введеніе въ дѣйствіе судебно-мировыхъ уставовъ. 

„ Открытъ въ Самарѣ Алексѣевою й Дѣтскій Пріютъ. 

„ Высочайше утвержденъ уставъ Биржи въ г. Самарѣ. 

„ Ихъ Императорскія Высочества Государь Наслѣдникъ Александръ Алек¬ 
сандровичъ и Государыня Цесаревна Марія Ѳеодоровна и Великій Князь 
Алексѣй Александровичъ из волили посѣтить г . Самару. 

1870. Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ Николае¬ 
вичъ посѣтилъ г. Самару ;\ 

„ Открытъ въ г. Самарѣ Окружный Судъ. 
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Очеркъ «Саиароігаіі руберіл въ торговомъ и промышеи- 

подъ отношеніяхъ. 

Вся коммерческая дѣятельность въ Самарской губернія сосре¬ 
доточивается преимущественно на торговлѣ ншѳницею-бѣлотуркою. 
Выгоды, представляемыя производствомъ пшеницы подавляютъ 
развитіе другихъ отраслей какъ сельско-хозяйственной, такъ и 
мануфактурно-заводской промышленности, > 

По приблизительному расчету въ Самарской губерніи ежегодно 
засѣвается до 8-хъ милліоновъ десятинъ земли. Порядочнымъ 
урожаемъ считается въ сѣверныхъ частяхъ губерніи самъ 7 или 
самъ 8, а въ южныхъ самъ 10 или даже самъ 15. На нѣ¬ 
которыхъ мѣстахъ въ урожайные годы собирается до 200 пуд. 
съ десятины. Въ сѣверныхъ уѣздахъ сѣютъ, главнымъ образомъ, 
рожь, овесъ, гречу, горохъ и полбу, а въ южныхъ почти исклю¬ 
чительно ншеницу-бѣлотурку, а также просо и ячмень, послѣдній 
для собственнаго потребленія. 

Не смотря на благопріятныя для скотоводства условія, оно 
существуетъ въ Самарской губерніи ни какъ самостоятельная от¬ 
расль сельскаго хозяйства, а лишь „для подспорья земледѣлію. 
Въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ'имѣніяхъ введено тонкорунное 
овцеводство, которое впрочемъ замѣтно упадаетъ въ послѣднее 
время. Вообще въ Самарской губерніи приходится па 100 че¬ 
ловѣкъ жителей, 47 головъ лошадей 87 рогатаго скота, 180 
овецъ и 10 свиней. 

Между разными видами фабрично-заводской промышленности 
Самарской губерніи главная роль принадлежитъ салотопенному 
производству, развитому по преимуществу въ г. Самарѣ, на за¬ 
водахъ которой вытапливается сала на сумму свыше 2-хъ мил¬ 
ліоновъ руб. Въ послѣднее время производство это стало упа¬ 
дать; въ 1869 г. сала отправлено въ Петербурга до 489,183 
пуд., сравнительно съ 1868 г. на 257,946 пуд. менѣе. На 15 
винокуренныхъ заводахъ было выкурено въ теченіи 1869 года 
спирту на 1,580,858 руб. На 9-ти суконныхъ фабрикахъ вы¬ 
работано въ 1869 г. суконъ на 442,112 руб. На всѣхъ заво¬ 
дахъ и фабрикахъ Самарской губерніи въ 1869 году работало 
5,200 человѣкъ и выработало продуктовъ на 8,914,176 руб. 

По размѣрамъ отпускной торговли, преимущественно хлѣбомъ, 




Самарская губернія занимаетъ первое мѣсто между всѣми губер¬ 
ніями Имперіи, За минувшее четырехлѣтіе изъ губерніи отпущено 



Болѣе половины (до 14,000 иуд.) отпускаемаго товара гру¬ 
зится въ Самарѣ, гдѣ устроено до 300 амбаровъ для ссыпки 
хлѣба, привозимаго изъ Бузулукскаго, Бугурусланскаго и Самар- 
с.каго уѣздовъ* сѣверо-западной части Николаевскаго и даже изъ 
подъ Оренбурга и изъ земли Уральскаго Войска. Здѣсь также 
нагружаютъ на суда и всѣ среднеазіатскіе товары, проходящіе 
транзитомъ изъ Оренбурга. 

Послѣ Самары, главнѣйшее значеніе въ отпускной торговлѣ 
имѣютъ слѣдующія селенія: 

Село ѣалалово , бывшее удѣльнаго вѣдомства, расположенное 
въ Николаевскомъ уыздѣ, неподалеку отъ впаденія въ Волгу 
рѣки Большаго Иргиза. Сюда свозится пшеница исключительно 
лучшаго качества (бѣлотурка) изъ центральной части Николаев¬ 
скаго и сѣверной и сѣверо-восточной части Николаевскаго уѣзда 
въ количествѣ отъ 4 до 5 милліоновъ пудовъ ежегодно. 


Колонія Шатергтентадтъ (по мѣстному названію Ба- 
ропекъ), въ Николаевскомъ уѣздѣ, главная изъ нѣмецкихъ за¬ 
волжскихъ колоній. Ежегодный отпускъ Е катер инепппадта со¬ 
ставляетъ отъ 2 до 3 милліоновъ пудовъ преимущественно пше¬ 
ницы и до 350,ОГО пуд. табаку, . такъ какъ здѣсь находится 
средоточіе производства этаго растенія. 


(*) Въ этомъ количествѣ не показаны произведенія “а 

л-гтгтгтеорътня Тіа птшетаіш по р. Камѣ, въ Мензелинскъ, Челны и іистополь, а 
также доставляемыя въ г. Сызрань, Симбирскъ и Хвалынскъ; грузы эти состав¬ 
ляютъ отъ 3 до 4 милліоновъ пудовъ. 





























разъ -КАЛЕНДАРЬ 



иеновичъ Бахтщкій. 

Помощники Правителя Канцеляріи:-Старшій— ■ Губ. Сѳкр. Ми¬ 
хаилъ Петровичъ Кузьминъ. Младшіе— Тит. Совѣтники Петръ 
Акимовичъ Примѣровъ и Дмитрій Васильевичъ Трошевъ . 

Чиновники особыхъ порученій при Губернаторѣ: 

Старшіе: Кол. Ас. Михаилъ Фирсовичъ Лебедевъ, Тит. Сов. 
Николай Викторовичъ ІОнѣевъ и Губ, Секр. Михаилъ Нико¬ 
лаевичъ Языковъ. Младшіе: Кандидатъ Императорскаго Казан- 
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Ш. Сов. Михаилъ Сергѣевичъ Муратовъ. Младшій Инженеръ 
Кол. Ас. Войтцехъ Францевичъ Гзеровскій. Младшій Архи¬ 
текторъ—Надв. Сов. Николай Федорович! Тепловъ. 

Врачебное Отдѣленіе: Инспекторъ—Докторъ медицины Дѣйст, 
Стат. Сов. Юлій Богдановичъ Укке. Его помощникъ Кол. А<% 
Константинъ Ивановичъ Догадкинъ , 

Канцелярія Губ. Правленія: Секретарь — Губ. Секр. Иванъ 
Андреевичъ Весновскій. Помощникъ его —неимѣющій чина Ва¬ 
силій Никоноровичъ Созинъ (исп. дол.) 

Чиновникъ по счетной и экзекутор 'кой части Кол. Секр. Па¬ 
велъ Акимовичъ Сергіевскій (исп. дол.) ІІомош.иикъ его (вакансія). 

Редакторъ Губернскихъ Вѣдомостей (онъ же Завѣдивающій Гу¬ 
бернского Типографіею) Кол. Секрет. Петръ Константиновичъ 
Поповъ. Помощникъ его—Титул. Совѣта. Егоръ Петровичъ 
Соколовъ. ■ 

Регистраторъ— Тит. Сов. Прохоръ Андреевича, Покровскій. 

Архиваріусъ— Тит. Сов. Василій Семеновичъ Архаровъ. 

Старшіе Дѣлопроизводители: Надв. Оовѣт. Яковъ Ивановичъ 
Селъменскій ж Тит. Сов. Феликсъ Ксаверьеничъ Зс'ншвичъ. 
Дѣлопроизводители: Кол. Рег. Павелъ Петровичъ Муравцевъ 
(исп. дол.) Кол. Рег. Леонтій Мартиніановичъ Алексѣевъ. Гѵб. 
Секр. Григорій Петровичъ Соколовъ. Губ. Секр. Александръ 
Петровичъ Залѣсовъ . Кол. Рег. Павелъ Михайловичъ Добро¬ 
хотовъ. Строительнаго Отдѣленія— Кол. Ас. Егоръ Михайло¬ 
вичъ Дмитріевъ. Врачебнаго Отдѣленія— Кол. Секр. Ардаліоиъ 
Максимовичъ Котовъ. 

Помощники Дѣлопроизводителей: Неимѣющій чина Констан¬ 
тинъ Андреевичъ Глинскій (исп. дол.) Неимѣющій чина Вла¬ 
диміръ Ивановичъ Кайтеровъ. Губ. Секр. Василій Степановичъ 
Марит (йен. дол.) Неимѣющій чипа Александръ Моисеевичъ 
Мироновъ (исп. дол.) Кол. Рег. Викторъ Николаевичъ Гро¬ 
мовъ. Кол. Рег. Петръ Феоктистовичъ Чернышевъ (иен. дол.) 
Губ, Секр, Андрей Яковлевичъ Семеновъ (исп, дол.) Неииѣнш. 
чина Александръ Васильевичъ Тихомировъ и Кол. Рег. Петръ 
Ивановичъ Черкасовъ. 

Л» 



93 


Губернская Чертежная. 


Губернскій Землемѣръ Надв. Совѣтникъ Романъ Николаевичъ 

КапринскШ. 

Помощники его: • Кол. Ас. Станиславъ Павловичъ Михай¬ 
ловскій и неимѣющій чипа Семенъ Алексѣевичъ ЛеванскШ (и. д.). 

При Губернской Чертежной состоятъ: Уѣздные Землемѣры: 
Самарскій — Тит. Сов. Дмитрій Ивановичъ Лутгат. Бузулук- 
скій— Кол. Секр. Андрей Ивановичъ Ивановъ. Ставропольскій— 
Губ. Секр. Николай Ивановичъ Мельниковъ. Новоузенскій— 
Кол- Аеоее. Александръ Дмитріевичъ Ваоістковъ. Николаев¬ 
скій—ішшѣющій чина Александръ Васильевичъ Асташовъ 
(«сир. дол.) Бугурусланскій—яеичѣющШ чина Александръ Ми¬ 
хайлович'!, Ивановъ (исп. дол.) Бугульминскаго (вакансія). 

Дѣлопроизводитель Чертежной— Кол. Секр. Илья Алексѣевичъ 

Шкурит. 

Губернское по крсстьяпскимъ дѣламъ Присутствіе. 

Предсѣдатель—Самарскій Губернаторъ. 

Члены: Губернскій Предводитель Дворянства, Управляющій 
Государственными Имуществами, Прокуроръ, Назначенный съ 
Высочайшаго соизволенія — Стат. Совѣт. Николай .Петровичъ 
Яттевскій, По выбору Предводителей Дворянства — Кол. 
Ассес- Алексѣй Григорьевичъ Лопатинъ, Секретарь— Губ. Секр. 
Степанъ Васильевичъ Зиновъ, (состоитъ причисленнымъ къ Ми¬ 
нистерству Внутреннихъ Дѣлъ). 


Губернскій Статистическій Комитетъ. 


Предсѣдатель—Самарскій Губернаторъ. 

Его Помощникъ—-Дѣйств. Стат. Сов. Петръ Александровичъ 
Рихтеръ. 


Почетный Членъ - Преосвященный 
марскій и Ставропольскій. 

Непремѣнные Члены: Губернскій 


Герасимъ, Епископъ Са- 




Вице-Губернаторъ, Управляющій Казенною Палатою, Директоръ 
Гимназіи, Управляющій Контрольною Палатою, Управляющій Го¬ 
сударственным Имуществами, Ректоръ Сеииаарін Архимагцритъ 
Владиміръ, Каѳедральный Протоіерей И.Е. Халко Ливановъ , 
Городской Голова, Секретарь Комитета-Н а і,в. Сов. 
Николаевичъ Анучинъ. 


вгеши 


Дѣйствительные члены: Л. В. Тургеневъ, А. И. Слшрпит- 
скгй, Ю. В. У те. Я. А. Тройтщкій. Баронъ 9. Ф. По ль¬ 
де, Н. С. Вахтщкій, И. А. Эр ты ремъ, К. И. Гросманъ , 
Н. В. Посшниковъ, А. О. Тіулвша , В. Г. Пцсшошкшіъ 
П. С. Криловъ, А А. Шафрашъ, А. Ф. Риманъ, И. А.’ 
Лишит , С. У. Субботинъ, И. Л. Санинъ , Ф. Д. [[Тет¬ 
кинъ , Е. Н. Николаевъ, В. И. Ііалашузовъ, И. К. Пиро¬ 
говскій и А. С. Вахницкій. 


Губернскій Училищный Совѣтъ. 

Преосвященнѣйшій Епископъ Самарскій, Самарскій Губернаторъ 
Губернскій Предводитель Дворянства, Предсѣдатель Губернской 
Управы, Директоръ Училищъ, Инспекторъ Народныхъ Училищъ 
Павелъ Филииовичъ Енизе и Дѣлопроизводитель Совѣта Н. С. 
Вахницкій. 

Особое о земскихъ повинностяхъ Присутствіе. 

Предсѣдатель—Самарскій Губернаторъ. 

Члены. Губернскій Предводитель Дворянства, Управляющій 
Казенною Палатою, Городской Голова, Завѣдующій дѣлами—Ы 
В. ІОнѣевъ. 


Особое Присутствіе по обеспечен ію быта Нраве славнаго 

Духовенства. 

Преосвященнѣйшій Епископъ Самарскій, Самарскій Губерна¬ 
торъ, Губернскій Предводитель Дворянства, Управляющій Госу¬ 
дарственными Имуществами, Управляющій Удѣльною Конторою 
Предсѣдатель Губернской Земской Управы и Городской Голова.’ 
Дѣлопроизводитель Протоіерей Арсеній Васильевичъ Ждановъ. 



Губернскій Попечительный о Тюрьмахъ Комитетъ. 

Вице-Президенты: Преосвященный Герасимъ Епископъ Са¬ 
марскій и Ставропольскій, Самарскій Губернаторъ, Прокуроръ 
Казанской Судебной Палаты Дѣйств. Ст. Сов. Червинскій. 

Директоры: Губернскій Предводитель Дворянства, Вице-Гу¬ 
бернаторъ, Прокуроръ Самарскаго Окружнаго Суда, Начальникъ 
Губернскаго Жандармскаго Управленія, Управляющій Удѣльною 
Конторою, Управляющій Почтовою Частью, Губернскій Архи¬ 
текторъ, Инспекторъ Народныхъ Училищъ, Членъ Губернск. но 
крест, дѣламъ Присутствія—Ст. Сов. Николай Петровичъ Яни- 
шевскій. Купцы: Городской Голова -В. Е. Бурѣевъ, М. И. 
Назаровъ , Н. М. Парыгипъ, С. Г. Дьяковъ , М. И. Глад¬ 
ковъ, Л. А. Умновъ, М. Н. Бубновъ, Членъ— Ѳ. В. Во- 
щакинъ. 

дамскаго отдѣленія. 

За Предсѣдательницу дамскаго отдѣленія Комитета Екатерина 
Александровка Тургенева. 

Директрисы: Анна Васильевна Бурѣева, Ульяна Петровна 
Гладкова. 

Испр. Дол. Секретаря Комитета—М. П. Кузьминъ. 
Губернское Попечительство Дѣтскихъ Пріютовъ. 

Алексѣсвскш Дѣтскій ІІріютъ: 

Предсѣдатель—Губернаторъ. 

Попечительница—Дѣйств. Стат. Совѣтн. Софья Александровна 
Аксакова. 

Дѣйствительные Члены: Вице-Губернаторъ, Губернскій Пред¬ 
водитель Дворянства (онъ же и Директоръ Алекс. Дѣтсв. Прі¬ 
юта), Управляющій Государственными Имуществами и Городской 
Голова. 

Почетные Члены: Преосвященный Епископъ Самарскій, Миро¬ 
вой Судья Губ. Секр. Александръ Александровичъ Шишковъ, 
Почетный Мир. Судья Борисъ Алексѣевичъ ЮттовЪ и До- 



четный Старшина Пріюта Почетн. Гражд. Иванъ Михайловичъ 
Ллѣшстовъ. 

Смотрительница—Вѣра Николаевна Капринская. 

Дѣлопроизводитель— Кол. Секр. Дмитрій Васильевичъ Тро¬ 
шевъ. 

Николаевскій Сиротскій Донъ: 

Почетная Попечительница-—Дѣйств. Стат. Совѣтн. Софья 
Александровна Аксакова. 

Попечительница-Сотрудница—Анна Васильевна Бурѣева. 

Попечительницы: Ульяна Петровна Гладкова , Екатерина Ѳе¬ 
доровна Никонова, Екатерина Павловна Атаева , Глафира 
Михайловна Слюсарева, Елизавета Михаиловна Жильцова , 

Непремѣнный Членъ—Городской Голова. 

Попечитель церькви—Михаилъ Ивановичъ Гладковъ. 

Казначей—Николай Матвѣевичъ Нарыгтъ. 

Начальница Сиротскаго Дома Варвара Валентиновна Гельманъ . 

Дѣлопроизводитель—Д. В. Грошевъ. 


Губернскій Предводитель Дворянства. 

Губернскій Секретарь Дмитрій Александровичъ Мордвиновъ. 

Дворянское Депутатское Собраніе. 

Предсѣдатель—Губернскій Предводитель Дворянства. 

Депутаты отъ дворянъ: Самарскаго уѣзда— Кол. Рег. Алексѣй 
Аристарховичъ Путиловъ. Ставропольскаго уѣзда— Кол. Секр. 
Дтитрій Васильевичъ Волковъ. Вузулукскаго уѣзда— Кол. Рег. 
Андрей Павловичъ Ждановъ. Вугурусланскаго уѣзда—Поручикъ 
Александръ Михайловичъ Осоргинъ. Бугульминскаго уѣзда— 
Штабсъ-Ротмистръ Александръ Аристарховичъ Путиловъ. Ни¬ 
колаевскаго и Новоузенскаго уѣздовъ Кол. Ассес. Александръ 
Ильичъ Чтбултмвъ. 



Секретарь Дворянства—Над. Сов. Эрастъ Петровичъ Во¬ 
ронцовъ. 

Столоначальникъ— Губ. Секр. Александръ Ивановичъ Ко¬ 
перниковъ. 

Письмоводитель Канцеляріи Губернскаго Предводителя Дво¬ 
рянства—Матвѣй Андреевичъ Муравьевъ. 

Окружный Судъ. 

Предсѣдатель—Николай Михайловичъ Окуловъ. 

Товарищи Предсѣдателя: 1) Федоръ Ивановичъ Шмелевъ, 
2)— (вакансія). 

Члены Суда: 1) Владиміръ Яковлевичъ Кудряшевъ, 2) Графъ 
Викторъ Александровичъ Тизенгаузенъ , В) Адольфъ Викентье¬ 
вичъ Курчинъ 4) Иміф Степановичъ Десницкій, 5) Григорій 
Ивановичъ Жуковскій, 6) Николай Александровичъ Еефедь- 
евъ, 7) Матвѣевъ, 8) Лодзинскій, 9)—(вакансія). 

Секрет ари: Илья Ефимовичъ Рогожинъ, Арсентій Васильевичъ 
Кавскій, Владиміръ Константиновичъ Бендерскій. 

Помощники Секретарей: Дмитрій Іовлевичъ Бѣлицкій, Гри¬ 
горій Егоровичъ Курбатовъ, Николай Григорьевичъ Кудрявцевъ, 
Василій Васильевичъ Добронравовъ, Василій Александровичъ 
Ларшенскій, Порфирій Петровичъ Лобановъ, Павелъ Григорье¬ 
вичъ Пушковъ. 

Нотаріусы: и. д. С гаршаго-Михаилъ Степановичъ Животоносовъ, 
Михаилъ Степановичъ Загуметовъ, Сергѣй Федоровичъ Аля¬ 
евъ, Христофоръ Вуколовичъ Сербуловъ. 

Судебные Пристава: Въ Самарѣ: Александръ Михайловичъ 
Араповъ, Константинъ Николаевичъ Алмазовъ. Въ Ставрополѣ: 
Алексѣй Васильевичъ Ильинъ. Въ Бузулукѣ: Николай Ивано¬ 
вичъ Лучининъ . Въ Николаевскѣ: Константинъ Федоровичъ 
Коштъ. Въ Бугульмѣ: Николай Алексѣевичъ Соловьевъ. 

Прокуроръ Окружнаго Суда и его Товарища. 

Прокуроръ Самарскаго Окружнаго Суда— Кол. Совѣта. Алек¬ 
сандръ Андреевичъ Коловинской. 



Товарищи Прокурора: Кол. Ассес. Аполлонъ Николаевичъ 
Сенявтъ, Коллежскіе Секретари: Борисъ Александровичъ Ара¬ 
повъ, Григоріи Ивановичъ Хрущовг Василій Семеновичъ Ма- 
мьтевъ , Михаилъ Михайловичъ Васильевъ, Губ. Секр. Петръ 
Петровичъ Рыбкинъ. 

Секретарь —Кол. Ассес. Павелъ Ивановичъ Весновскій. 

Судебные Слѣдователи: 

Самарскаго уѣзда: 1 участка—Брониславъ Викентьевичъ 
Онуфровтъ 2 уч.—Павелъ Григорьевичъ Страдинъ. 3 уч.— 
Гамбурцевъ. 4 уч.—Кузьма Николаевичъ Саранскій. 

Ставропольскаго уѣзда: 1 уч,—Петръ Николаевичъ До- 
ливо-Добровольскій. 2 уч.—Александръ Николаевичъ Богда¬ 
новичъ. 

Бузулукскст уѣзда: 1 уч.—Викторъ Николаевичъ Рус- 
сшнъ. 2 уч. Слтщкгй. 3 уч.—Александръ Александровичъ 
Малоземовъ. 

Вугурусланскаго уѣзда: 1 уч.—Павелъ «Ѳедоровичъ Пеа¬ 
новъ. 2 уч.— Филевскій. 3 уч.-Львовъ. 

Бугульминскаго уѣзда: 1 уч.—Александръ Михайловичъ 
Успенстй-Будановъ. 2 уч.—Иванъ Ивановичъ Бухвостовъ. 
8 уч.—Александръ Алексѣевичъ Ринцбургъ. 

Николаевскаго уѣзда: 1 уч.—Иванъ Алексѣевичъ Фир¬ 
совъ. 2 уч.—(вакансія). 3 уч.— Мустафинъ. 

Казенная Палата. 

Управляющій Дѣйств. Стат. Сов. Константинъ Андреевичъ 
Бухъ. / 

Начальники Отдѣленій: Ревизскаго— Кол. Ас. Николай Ми¬ 
хайловичъ Ѳедоровъ, Казначействъ— Кол. Сов. Иваиъ Василь¬ 
евичъ Ефимовичъ. 

Старшій Дѣлопроизводитель— Кол. Ассес. Егоръ Алексѣевичъ 

Рихомгровъ. 



сджавац 


Чиновники особыхъ порученій: Старшій—(вакансія), Младшій — 
нпсецъ 2 разряда Осинъ Трофимовичъ Лапт. ІТо надзору за 
торговлею—Кол. Оекр. Николай Яковлевичъ Никольскій. 

Дѣлопроизводители: Тит. Сов. Александръ Ивановичъ Нрав - 
о инъ , Писецъ 1 раошда Николаи Павловичъ Алевскій. 

( Бухгалтеры: Кол. Оекр. Алексѣи Васильевичъ Ильинъ, Кол. 
Секр. Сергѣй Константиновичъ Петровъ, Губ. Секр. Николай 
Александровичъ Антуфьевъ, Поч. Гражд. Иванъ Павловичъ 
Лоро левъ. 

Столоначальники: Кол. Ас. Иванъ Васильевичъ Смирновъ, 
Тит. Сов. Александръ Семеновичъ Семеновъ, Кол. Секр Васи¬ 
лій Александровичъ Нагаевъ, Кол. Рег. Иванъ Васильевичъ 
Мвуковъ. 

Помощники Бухгалтеровъ: Кол. Секр. Фи типъ Яковлевичъ 
Любимовъ, Губ. Секр, Владиміръ Ивановичъ Кудрявцевъ. Пи¬ 
сецъ 2 разряда Николай Александровичъ Ансгевъ, Писецъ 2 
разряда Василій Аф'цасьевичъ Богоявленскій, Писецъ 3 раз¬ 
ряда Андрей Петровичъ Шемякинъ. 

Помощники Столоначальниковъ: Кол. Секр. Павелъ Порфярь- 
евичъ Евтроповъ, Кол. Рег. Дмитрій,Петровичъ Беневолен¬ 
скій, Кол. Рег. Дмитрій Степановичъ /Л‘ивотоносовъ . Писецъ 
2 разряда Михаилъ Николаевичъ Серебряковъ. 

Архиваріусъ— Тит. Сов. Афонасій Никоноровичъ Богояв¬ 
ленскій. 



Управляющій;—Дѣйста..... Пшѵ.... Совѣта,.Петръ 

Алабинъ. 



Губернскій Лѣсничій— Кол. Сов. Германъ Васильевичъ Брет - 
итейдеръ. 

Начальникъ Хозяйственнаго Отдѣленія— Кол. Ассес. Михаилъ 
Степановичъ Михайловъ. 

Чиновники Особыхъ Порученій: Надв. Сов. Сергѣй Никола¬ 
евичъ Кудрявцевъ (испр. дол.), Отст, Штабсъ-Капитанъ Петръ 



Павловичъ Донской, Кол. Секр. Владиміръ Александровичъ 
Афанасьев* (иснр. дол.), Кол. Секр. Александръ Николаевичъ 
Ильинъ (сверхштатный). 

Секретарь—Надв. Сов. Викторъ Дмитріевичъ Толмачевъ. 

Помощникъ Секретаря— Кол. Ассее. Андрей Михайловичъ 

Мираксовъ. 

Столоначальники Хозяйственнаго Отдѣленія: Тит. Сов. Кон¬ 
стантинъ Платоновичъ Лавровъ, Тит. Сов. Василій Коистан ■ 
тиновичъ Соколовъ. 

Помощники Столоначальниковъ: Губ. Секр. Павелъ Александ¬ 
ровичъ Мансыревъ, Тит. Совѣтн. Владиміръ Ивановичъ Пав¬ 
ловскій, 

Бухгалтеръ— Губ. Секр. Аполлонъ Степановичъ Макарьевъ. 

Помощникъ Бухгалтера—Надв. Сов. Егоръ Андреевичъ Мак- 
симетовъ. 

Землемѣры Отдѣленій: Хозяйственнаго— Кол. Ассес. Михаилъ 
Ивановичъ Ивановъ, Неимѣтощій чина Василій Александровичъ 
Виллъ (иснр. дол.), Лѣснаго— Кол. Секр. Николай Григорье¬ 
вичъ Поповъ. 

Столоначальники Лѣснаго Отдѣленія: Кол. Ассес. Иліодоръ 
Федоровичи Реутовскій, Тит. Сов. Петръ Матвѣевичъ Свид- 
згтскій. 

Помощники Столоначальниковъ: Кол. Секр. Федоръ Ивано¬ 
вичъ Меженгтовъ, Кол. Рег. Сергѣй Ивановичъ Влагодаровъ. 

Бухгалтеръ— Кол. Секр. Павелъ Алексѣевичъ Радовицкгй. 

Помощникъ Бухгалтера— Кол. Секр. Константинъ Ивановичъ 

Пономаревъ. 

Лѣсной Ревизоръ—Надв. Сов. Бернтъ Андреевичъ Латвленъ. 

Лѣсничіе: Бузулукскаго № 1 лѣсничества—(вакансія) Бузулук- 
скаго № 2 лѣсничества— Кол. Сов. Адамъ Францевичъ Чижъ, 
Бузулукскаго № В лѣсничества Титул. Сов. Иванъ Егоровичъ 
Самсонитодоровъ, Бугурусланскаі о № 1 лѣсничества Губ. Секр. 
Романъ Петровичъ Пфтітотчъ, Вугурусдаыекаго Л 2 лѣсни- 


честна Тит. Сов. Евгеній Федоровича Ршлчш- Бугульминскаго 
1 лѣсничества Губ. Секр. Карлъ Федоровичъ Энкельмат, 
Бѵгудьминскаго № 2 лѣсничества Кол. Секр. Адамъ Адамовичъ 
Родзевичъ 3-й , Самарскаго Лѣсничества— Кол. Ассес. Францъ 
Болеславъ Игнатьевичъ Винклеръ 2-й, Ставропольскаго Лѣс¬ 
ничества— Тит. Сов. Вермонтъ Игнатьевичъ Богдановскій. 


Удѣльная Контора. 

Управляющій Конторою—-Дѣйств. Ст. Сов. Петръ Александ¬ 
ровичъ Рихтеръ. 

Помощники Управляющаго: Надв. Сов. Евплъ Николаевичъ 
Николаевъ, Надв. Сов. Александръ Александровичъ Сиверсъ. 

Дѣлопроизводитель—Надв. Сов. Петръ Алексѣевичъ Навщкій. 

Помощники Дѣлопроизводителя: Кол. Ассес. Ростиславъ Пет¬ 
ровичъ Петровъ. 

Бухгалтеръ—Надв. Сов. Николай Степановичъ Яковлевъ. 

Стряпчій—Надв. Сов. Павелъ Николаевичъ Дмитріевскій 

Землемѣръ— Кол. Ассес. Дмитрій Владиміровичъ Егоровъ. 

Окружные Надзиратели: 1 округа—Надв. Сов. Робертъ-Ма¬ 
ріамъ Юліановичъ Шульцъ , 2 окр. Тит. Сов. Николай Пет¬ 
ровичъ Петровъ, 3 окр.— Тит. Сов. Эрнестъ Константиновичъ 
ПржтодзскШ, 4 окр.— Кол. Ассес. Владиміръ Глѣбовичъ 
Баженовъ, 5 окр-— Кол. Ассес. Лаврентій Львовичъ Сахаровъ, 
6 окр.— -Титул. Сов. Николай Рудольфовичъ Рейтлингеръ. 7 
окр.—Надв. Сов. Николай Андреевичъ Хорошкевгічъ, 8ок,р.— 
Кол. Ассес. Николай Андреевичъ Виттъ, 9 окр.—Надв. Сов. 
Александръ Васильевичъ Песковъ, 10 окр.—Надв. Сов. Иванъ 
Капитоновичъ Пироговскій. 

Помощники Окружныхъ Надзирателей: Тит. Совѣта. Дмитрій 

Ивановичъ 

Акцизное Управленіе. 

Управляющій—Предсѣдатель Казенной Палаты, 


Егоровичъ Мизерандовъ , Кол. Секрет. Алексѣй 



Старшій Ревизоръ— Инженеръ-Технологъ Тит. Сов. Александръ 
Петровичъ Виноградовъ. 

Секретарь— Тит. Сов. Александръ Илларіоновичъ Треснтшй. 
Бухгалтеръ— Кол. Ассес. Иванъ Николаевичъ Ивановъ . 
Помощникъ его —Дмитрій Федоровичъ Спасскій. 

і-е Окружное Акцизное Управленіе. 

(УѢЗДЪ БУЗУЛУКСКІЙ И ЧАСТЬ БУГУРУСЛАНСКАГО). 


Надзиратель—Надв. Сов. Эдуардъ Эдуардовичъ Локманъ . 

Его помощники: Старшій— Тит. Совѣта. Андрей . Пет ровичъ 
Шлеттовъ , Младшіе— Кол. Секр. Николай Дмитріевичъ Бо¬ 
гатыревъ. Кол. Секр. Викторъ Петровичъ Яолонстп, Неимѣ- 
ющій чина дворянинъ Михаилъ Михайловичъ Лохтинъ. 

Бухгалтеръ— Тит. Сов. Гурій Петровичъ Агаповъ. 

2-е Окружное Акцизное Управленіе. 


(уѣздъ СТАВРОПОЛЬСКІЙ И ЧАСТЬ самарскаго). 

’ Надзиратель— Надв. Сов. Аркадій Осиповичъ Лукашевичъ. 

Его помощники: Старшій— Кол. Ас. Сергѣй Сергѣевичъ Про¬ 
топоповъ, Младшіе—отст. флота Капитанъ- Лейтенантъ Нико¬ 
лай Ильичъ За Судскій, Провинц. Секр. Владиміръ Александ¬ 
ровичъ Радекеръ. 

Бухгалтеръ— Сергѣй Андреевичъ Никитинъ . 

3-е Окружное Акцизное Управленіе* 

(уѣзды николаевскій и новоуишсюй). 

Надзиратель—Инженеръ-Технологъ Александръ Францевичъ 
Таусмат. 

Его помощники:- Старшіе— Кол. Ассес. Николай Алексѣевичъ 
Благодаровъ , Кол. Ассес. Степанъ Михайловичъ Соколовъ, 
Тит. Сов. Семенъ Константиновичъ Гуковъ. Младшіе— Кол. Секр. 
Петръ Васильевичъ Добронравовъ, Дѣйствительный Студентъ 
Казанскаго Университета Михаилъ Семеновичъ Тлобснко. 

Бухгалтеръ— Губ. Севр. Рафаилъ Ивановичъ Ливановъ, 



а іф#* 




4»е Окружное Акцизное Управленіе. 

(уѣзды бугульминскій и частію самарскій и вугурусланшй). 

Надзиратель— Тит. Сов. Алексѣй Егоровичъ Пикуцкій. 

Его помощники: Старшій —неимѣющій чина бывшій Студентъ 
Московскаго Университета Леонидъ Несторовичъ Ященко, Млад¬ 
шій -Кол. Севр. Иванъ Поликарповичъ Григоровичъ. 

Бухгалтеръ—неимѣющій чина дворянинъ Карлъ Сергѣевичу 

Еооилтсти. 

Контрольная Палата. 

Управляющій—Дѣйств. Стат, Сов. Николай Александровичъ 


Старшіе Ревизора: Кои. Сов. Сеймъ Казимировичъ Садов- 
«кій, Кол. Ас. Дмитрій Петровичъ Смолѣевъ. 

Секретарь-Кол. Секр. Григорій Мартыновичъ Александровъ. 

Помощники Ревизоровъ: Тит. Совѣтники: Алексаод^ѵ Яков- 
левичъ Михайловъ, Александръ Александровичъ Шубинъ, 
Алексѣй Николаевичъ Смирновъ. 

Счетные Чиновники: Кол.. Секрет. Владиміръ Бямю 
Емельяновъ , Губ. Секр. Александръ Корведіевичъ Ястребовъ. 

Коллежскіе Регистраторы: Егоръ Яковлевичъ Михайловъ, 
Михаилъ Николаевичъ Лолянтй. 

Управленіе Почтовою частію. 

Управляющій- Стат. Сов. Василій Прокопьевичъ Поповъ. 

При немъ Чиновникъ Особыхъ Порученій— Губ..Севр- Васи¬ 
лій Васильевичъ Поповъ . 

Завѣдывающій экспедиціею спеціальнаго тчтмаго дѣла По- 
мощаикъ Управдяющаго Надв. Сов. Евла.ши Иванович . Прб 
тяъ. Младшій помощи. Эюпеднтсра— иеим. чина Ивамъ М ^ 
мае Добрыхъ. Эшвдаюръ по раеперядвіеіьр» «щ- 






Кол. Ас. Дмитрій Алексѣевичъ Даниловъ. Помоптникъ Экспе¬ 
дитора—неим. чина Александръ Александровичъ Поповъ. Бух¬ 
галтеръ— Кол. Ас. Александръ Ивановичъ Дугинъ. Счетный 
Чиновникъ—неим, чина Николай Ильичъ Щетининъ. 

Отдѣленіе Государственнаго Банка. 

Управляющій Отдѣленіемъ— Стат. Сов. Андрей Теркелевичъ 
Эрштремъ. Контролеръ— Кол. Секр. Федоръ Николаевичъ Чер¬ 
касовъ. Секретарь— Кол. Ас. Аркадій Максимовичъ Котовъ. 
Бухгалтеръ— Губ. Секр. Александръ Мининъ Ивановъ, Старшій 
Кассиръ— Губ. Секр. Александръ Никитичъ Милѣевъ. 

Учетный Комитетъ: 

Члены: Потомственные почетные граждане: Ростовскій 1 гиль¬ 
діи купецъ Иванъ Мизайловичъ Плѣтановъ , Самарскіе 1 гиль¬ 
діи купцы: Емельянъ Николаевичъ Ши хораловъ, Андреянъ 
Меркуловичъ Горбуновъ, Ивапъ Яанилогичъ Волковъ, Семенъ 
Устиновичъ Субботинъ , 2 гильдіи купецъ—Федоръ Егоровичъ 
Колодинъ. 


Городской Общественный Банкъ. 

Директоръ—Самарскій 1 гильдіи купетіъ Ѳедоръ Васильевичъ 
Вощешнъ. Товарищи Директора: Самарскіе 2 гильліи купцы 
Яковъ Ивановичъ Смирновъ и Яковъ Ивановичъ Поповъ. 


Посредническая Кониесія. 

Предсѣдатель—Губернскій Предводитель Дворянства. 

Члены: Самарскій Уѣздный Предводитель Дворянства,Губерн¬ 
скій Землемѣръ и Депутаты Самарскаго Дворянскаго Собранія. 

Посредникъ по размѣжеванію земель въ 5 Самарской губерніи- 
Кол. Сов. Александръ Яковлевичъ Тебеньковъ. 

- Письмоводитель—Князь Владиміръ Алексѣевичъ Кулунчаковъ. 

Телеграфныя Стаппін. 

Самарская; Начальникъ станціи- Кол. Секр. Петръ Пав- 





ловичъ Амосовъ. Старшій телеграфистъ— Губ. Сёкр. Инполитъ 
Михайловичъ Зеленевскій. 

Бу зулу некая: Начальникъ станціи— Кол. Ассес. Алексѣи 
Дмитріевичъ Ивановъ. 

Губернское Казначейство. 

Губернскій Казначей—Надв. Сов. Игнатій Трофимовичъ Лети. 
Помощникъ его—Кол. Ассес. Василій Тимофѣевичъ Дтъковъ. 

Николаевичъ Черновъ. 

Главный Бутдтеръ-Кол. Севр. Василій Алексѣевичъ Мол- 

ТрЛ Бухгалтеръ Кол. Сен.-Егоръ Нкоиевичъ Жапштш. 

Бухгалтеры: Кол. Севуъ ѢТавелт1 ® в1 т,™”отер^”(ишститиіъ 
Ассес. Иванъ Павловичъ С'я.ішуМгсмг У . ь _ фв . 

Александровичъ ТТоцѣнковъ. Провюшали Г 

доръ Ивановичъ Шнмкгтъ. 

Письмоводитель— Кол ■ Севр. Алевѣ» Дмитріевичъ Петро - 
павловскій . 

Губернская гимназія. 

Директоръ-Стат. Сов. Петръ Николаевичъ Кудряшевъ. 

Инспекторъ- Стах. Сов. Карлъ Васильевичъ Бауеръ. 

Законоучитель—Свящ. Яковъ Ивановичъ Третъяковъ. 

Преподаватели: Русской Словесности^ 

Николай Ивановичъ Шеффер^ • [ я ' и Гео графіи-Кол. Сов. 
Викторъ Лаврентьевичъ Баевъ. ^ М „ трматики и Естественной 
Михаилъ Владиміровичъ Крыловъ. Мат жайск щ ф Мате- 

Истоши—Надв. Сов. Василій Максимович 1 Стт- 

шдорш Иванъ Николаевичъ шир 

матики- состоящій въ уП . с И № Матвѣевичъ 

новъ. Латинскаго языка— иадв. 



Невскій, Надв. Сов. Юліанъ Вугуславовичъ ТловЩКІй ш со¬ 
стоящій въ ТШ классѣ Павелъ Максимовичъ Томрнжъ. 
Нѣмецкаго языка—Надв. Сов. Петръ Ивановичъ Шенбергъ. 
Французскаго языка — Надв. Сов. Карлъ Яковлевичъ Троллъе. 
Рисованія, Черченія и Чистописанія -Кол. Ассѳс. Петръ Пав¬ 
ловичъ Понафидинъ. Воспитатель— Кол. Ассее. Алексѣй Сав¬ 
вичъ Внуковъ . Надзиратель— -Кол. Секр. Фортуватъ Фомичъ 
Гат. Письмоводитель—состоящій въ X классѣ Ник. Дмитріе¬ 
вичъ Поповъ. Врачъ—Надв. Сов. Лука Ивановичъ Саміцшй. 

ВЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМЪ классѣ: 

Законоучитель (показанъ при гимназіи). Учитель—испр. дол. 
состоящій въ ХІІнласеѣ Капитонъ Константиновичъ Старцевъ . 

Женское училище 1-го разряда. 


Почетная Попечительница—Дѣйотв. Стат. Сов. Екатерина Кон¬ 
стантиновна Рихтеръ. Начальница училища—Анна Андреевна 
Глейжхъ. Преподаватели показаны при гимназіи и уѣздномъ 
училищѣ. Учитель Рисованія—А. Будемировъ. Классныя дамы: 
Эмилія Андреевна Глетшхъ, Людмила Андреевна Глейтіхъ, 
Екатерина Даниловна Богомолова , Анна Павловна Баранов¬ 
ская и Александра Владиміровна Кудряшова. 

Губернская Земская Управа. 


Предсѣдатель^—Стат. Сов. Леонтій Борисовичъ Тургеневъ. 

Члены: Кандидатъ Правъ Андрей Николаевичъ Хардинъ и 
Самарскій 1-й гильдіи купецъ Егоръ Никитичъ Анпаевъ. 


Гласные Губернскаго Земскаго Собранія. 


скаго уѣзда 


Пустоштт Василій Григорьевичъ, Хардинъ Андрей Ни¬ 
колаевичъ, Крыловъ Павелъ Саввичъ, Молинъ Василій Василь¬ 
евичъ, Назаровъ Михаилъ Ивановичъ, Малкинъ Василій Ма¬ 
твѣевичъ, Елизаровъ Тимофей Васильевичъ, Атаевъ Егоръ 
Никитичъ, Протасовъ Хрисанфъ Васильевичъ. 
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Отъ Ставропольскаго уѣзда* 

Тургеневъ Леонтій Борисовичъ, Наумовъ Михамъ Михай¬ 
ловичъ, Наумовъ Алексѣй Михайловичъ, Наумовъ Николай 
Михайловичъ, Гроссманъ Константинъ Игнатьевичъ, Вино¬ 
градовъ Еиколай Федоровичу Спировъ Варданъ Дмитріевичъ, 
Исаевъ Евстигней Никоновичъ, Авраловъ Матвѣй Леонтьевичъ, 
Ливановъ Христофоръ Ивановичъ. 

Отъ Бузудукскаго уѣзда. 

Осоргинъ Вадимъ Николаевичъ, Ямишевскій Борисъ Пе¬ 
тровичъ, Греку ловъ Гавріилъ Николаевичъ, Дементѣевъ Ни 
колай Ипполитовичъ, Мануйловъ, Фальковъ Иванъ Степано¬ 
вичъ, Жоголевъ Миронъ Максимовичъ, Еовзанъ Иванъ Игнать¬ 
евичъ, Пудовкинъ Василій Ниловичъ, Кошелевъ Семенъ Дми 
тріевичъ, Ждановъ Андрей Павловичъ, Новосильцовъ Віа 
дииіръ Владиміровичъ. 

Отъ Бугуруслаискаго уѣзда. 

ЕолГсцкій Сергѣй Николаевичъ, Петровъ Петръ Ивановичъ, 
Соколовъ Федоръ Антоновичъ, Усачевъ Андрей Павловичъ, 
Жемчужниковъ Аполлонъ Александровичъ, Нудатовъ Эрастъ 
Васильевичъ Бмюлсшовъ Филипъ Ивановичъ, ЩвЛйшииковъ 
Степанъ Пе^ровму Черещш Осипъ Яковлевичъ, Дурасовъ 
Федоръ Александровичъ, Пеановъ Михаилъ Несторовичъ, Юма¬ 
товъ Борисъ Алексѣевичъ, Мордвиновъ Дмитрій Александровичъ. 

Отъ Бугульминскаго уѣзда: 

Гычковъ Дмитрій Николаевичъ, ВіЖКОвСКІй Людвигъ Эду¬ 
ардовичъ, Бѣловъ Андрей Кондратьевичъ, Алферовъ Андрей 
Александровичъ, Малъковскій Николай Андреевичъ, Мертваго 
Федоръ Степановичъ, Губеиулла Фаскудиновъ, 

Отъ Николаевскаго уѣзда: 

Макаровскій Николай Федоровичъ, Тентовъ Макарій Ми¬ 
хайловичъ, Гогатыревъ Василій Матвѣевичъ, Заслоновъ Иванъ 
Ивановичъ, Сорокинъ Дмитрій Федоровичъ, АкстЪ Яковъ Ива¬ 
новичъ, Казаковъ Иванъ Григорьевичъ. 

Отъ Новоузевскаго уѣзда: 

Штреккеръ Петръ Яковлевичъ, Гоппе Даніилъ Федоровичъ, 
Афанасьевъ Владиміръ Александровичъ. 





раненыхъ и больных 


е общества попеченія о 


воинахъ 


Неправ, должн. Предсѣдателя—Стат. Сов. Федот> Карповичъ 
Алашеевъ, Казначей— Антонъ Николаевичъ Шихооаловъ. 
Кандидатъ его —.Александръ Емельяновичъ Надысевъ. Дѣло¬ 
производитель— Кол. Ассес. Николай Афовасьевичъ Кисловскій. 


Дамскій Комитетъ того же общества. 

Предсѣдательница—Софья Александровна Аксакова. Това 
рищъ Предсѣдательницы—Зинаида Ивановна Мордвинова. 
Дѣлопроизводитель—И. А- Лишит. 

Начальникъ 1-й дистанціи Путей Сообщенія. 


Инженеръ— Тит. Сов. Карлъ Ивановичъ Вальцъ. 


II. ВОЕННОЕ ВѢДОМСТВО. 

Управленіе Воинскаго Начальника. 

Воинскій Начальникъ—Полковникъ Александръ Федоровичъ 
Лиманъ. Правитель Канцеляріи—Штабсъ-Капитанъ Иванъ Пе¬ 
тровичъ Геніевъ. Дѣлопроизводители: Строеваго Отдѣленія— 
Поручикъ Василій Васильевичъ ПрторовСкій. Хозяйственнаго 
Отдѣленія Кол. Секр. Дмитрій Васильевичъ Сердод'овъ. Отдѣ¬ 
ленія запасныхъ войскъ— Губ. Секр. Георгій Ивановичъ Ма~ 
тюховъ. Суднаго Отдѣленія Аудиторъ—Т»т. Совѣты. Алексѣй 
Васильевичъ Чередѣевъ. 



Начальникъ Управленія—Полковникъ Александръ Ивановичъ 
Смальковъ. Адъютантъ Управленія — Штабсъ-Капитанъ Иванъ 
Матвѣевичъ Орденъ. Помощники Начальника Управленія: въ 
Николаевскомъ уѣздѣ—(квартируетъ въ с. Балаковѣ) Штабсъ- 
Капитанъ Николай Андреевичъ Клюевъ, въ Новоузенскомъ уѣз¬ 
дѣ (кварт, въ слоб. Покровской) Капитанъ Николай Петро¬ 
вичъ Васильевъ. - - 
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Губерскій^ Баталіонъ. 

Командиръ Баталіона—Полковникъ Воинъ Федоровичъ Вечей- 
Капитанъ—Павелъ Петровичъ Дурасевичъ. Штабсъ-Капитанъ— 
Алексѣй Ивановичъ Влагодатовъ. Поручики: Степанъ Семено¬ 
вичъ Сваричевскгй, Іосифъ Тюдоровичъ Вирембовскт, Миха¬ 
илъ Петровичъ Арзамасцевъ, Андрей Терентьевичъ Доспѣ- 
ловъ, Николай Ивановичъ Назаровъ. Подпоручики: Петръ Га¬ 
вриловичъ Ерестинскій, Николай Ивановичъ Юрьевъ. Пра¬ 
порщики: Илья ІІикоіюровячъ Нелюбовъ, Егоръ Матвѣевичъ 
Ярцевъ 2-й, Адамъ Ефимовичъ Павловичъ. Декарскій помощ¬ 
никъ— Кол. Рег. Иванъ Няконоровичъ Никоноровъ. 

68 пѣхотный Резервный Баталіонъ. 


Командиръ Баталіона—Подполковникъ Де-Ла-Еруа. 


Командиры ротъ: І й—Штабсъ-Капитанъ Михаилъ Абрамо¬ 
вичъ Вортховскій 1-й. 2-й- Капитанъ Дмитрій Григорье¬ 

вичъ Поповъ. 3-й—Шт.-Кап. Николай Ивановичъ Желѣз¬ 
новъ. 4-й - Капит. Александръ Николаевичъ Барминъ. Субол- 
териъ Офицеръ — Шт.-Капит. Александръ Абрамовичъ Вота- 


ховскій Л*' - ' й. Испр. должн. завѣдывающаго хозяйственною ча¬ 
стію Шт.-Кап. Александръ Андреевичъ Снитктъ. Испр. дол. 
Баталіоннаго Адъютанта—прикомандированный изъ 157 пѣхотнаго 
Имеретинскаго полка Поручикъ Михаилъ Львовичъ Нашарит. 
Баталіонный врачъ— Кол. Ассес. Борисъ Николаевичъ Ильинъ. 


166 пѣхотный Абхазскій полкъ. 


Командиръ полка—Полковникъ Федоръ Алексѣевичъ Романовъ. 
Полковой Адъютантъ—Поручикъ Илья Алексѣевичъ Аракчеевъ. 
Помощникъ Командира полка по хозяйственной части—Маіоръ 
Николай Ивановичъ Воскобойниковъ. Полковой казначей— 
Поручикъ Владиміръ Васильевичъ Яруцкій. Полковой квар- 
термистръ—Поручикъ Иванъ Александровичъ Миловидовъ. Испр. 
дол. полиснаго Аудитора—Капитанъ Іосифъ Федоровичъ Еар- 
повичъ. Командиры Баталіоновъ: 1-го —Подполковникъ. Влади¬ 
міръ Николаевичъ Вердеревскій. 2-го—Подполковникъ Ша- 
губатовъ . 3-го —Подполковникъ Александръ Эдуардовичъ 
флтгшръ. Адъютанты Баталіоновъ: і -го —Подпоручикъ Кон- 



стаитинъ Алексѣевичъ Моисеевъ. 2-го—Поручикъ Михаилъ 
Коченовъ. Командиры ротъ: 1-й—Капитанъ Леонъ Фловіано- 
вичъ Эйсымотт. 2-й—Подпоручикъ Егоръ Николаевичъ Те- 
пловъ. 3-й—Поручикъ Александръ Іоновичъ Криловъ. 4-й — 
Штабсъ-Капитанъ Федоръ Константиновичъ Щеголевъ. 5-й— 
Капитанъ Дмитрій Фловіановичъ Левицкій. 6-й—Подпоручикъ 
Петръ Павловичъ Миллеръ. 1-й—Поручикъ Иванъ Ивано¬ 
вичъ Правжовъ. 8-й—Подпоручикъ Иванъ Михайловичъ Агѣ- 
евъ. 9-й --Поручикъ Платонъ Ивановичъ Голубовскій. 10-й— 
Поручикъ Эдуардъ Ивановичъ Горицкій. 1 1 -1—Шт.-Кааит. 
Александръ Даниловичъ Ющенко. 12-й — Шт.-Капит- Давидъ 
Григорьевичъ Курцукидзе. Начальникъ Стрѣлковъ—Маіоръ 
Карлъ Константиновичъ Андерсъ. Командиры Стрѣлковыхъ ротъ: 
1-й-Капитанъ Петръ Максимовичъ Архангельскій 1-й. 2-й— 
НІт.-Канит. Василій Григорьевичъ Арешевъ. 3-й—Капитанъ 
Янъ Матвѣевичъ Влачевскій. Командиръ Нестроевой роты — 
Шт.-Каи. Григорій Назаровичъ Антоновъ. Старшій Полковой 
Врачъ—На дв. Сов. Доминикъ Андреевичъ Рахутовичъ. 

Казанскаго Окружнаго Интендантскаго Управленія. 

Смотритель Самарскаго Провіантскаго Магазина— Кол. Ассес. 
Семенъ Ивановичъ Климтъ. 


III. ВѢДОМСТВО ПРАВОСЛАВНАГО ИСПО¬ 
ВѢДАНІЯ. 

Преосвященный Герасимъ, Епископъ Самарскій и Ставро¬ 
польскій. 

Секретарь при его Канцеляріи— Кол. Рег. Василій Семено¬ 
вичъ Вѣлъскій (испр. дол.) 

Духовная Консисторія. 

Члены: Каѳедральный Протоіерей, Магистръ, Іоаннъ Егоро¬ 
вичъ Палко Ливановъ. Протоіерей, ключарь Собора, Алексѣй 
Никитичъ Кротковъ, Протоіерей Покровской церкви Александръ 



Петровичъ Цареградскій и Священникъ при церкви Николаевскаго 
Сиротскаго лома Магистръ, Іаковъ Ивановичъ Третья¬ 
ковъ. Секретарь Консисторіи Надв. Сов. Насилій Ивановичъ 
Калатузовъ. Столоначальники: Тит. Сов. Арсеній Григорье¬ 
вичъ Яхонтовъ, Кол. Секр. Иванъ Ивановичъ Кандалтцевъ 
([икр. дол.), Кол. Секр. Сергѣй Ѳеоктистовичъ Владимірскій, 
Губ. Секр. Дмитрій Николаевичъ Петровъ (иснр. дол.) Каз¬ 
начей— Губ. Секр. Василій Ѳедоровичъ Утехтъ. Регистра¬ 
торъ— Кол. Рег. Николай Александровичъ Соколовъ (исп.дол.) 
Архиваріусъ— Кол. Секр. Иванъ Александровичъ Агаѳодоровъ. 

Духовное попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія. 

Члены: Протоіерей Троицкой цоркви А. В. Ждановъ, Свя¬ 
щенникъ, при перкви тюремнаго замка, Кандидатъ Николай Пет¬ 
ровичъ Цареградскій и Священникъ Троицкой церкви Евгеній 
Николаевичъ Тычгтит. Секретарь —С. А. Сергіевскій. 

Духовная Сешшарія. 


Ректоръ Семинаріи—Магистръ Богословія Архимандритъ Вла¬ 
диміръ, оиъ же преподаетъ Основное Богословіе. 

Инспекторъ—Магистръ Богословія Протоіерей Дмитрій Ни¬ 
колаевичъ Орловъ, онъ же преподаетъ Русскую Церковную Исторію. 

Преподаватели: Догматическаго и Нравственнаго Богословія— 
Каѳедральный Протоіерей, Общей Церковной Иеторіи и Прак¬ 
тическаго Руководства для пастырей — Кандидатъ Священникъ 
Дмитрій Ѳедоровичъ Охотинъ, Гомилетики и Литургики-Ма¬ 
гистръ Богословія Ѳедоръ Васильевичъ Гурьевъ, Общей и Рус¬ 
ской Гражданской Исторіи—Кандидатъ Александръ Степановичъ 
Каменецкій, Словесности—Кандидатъ Аполлонъ Петровичъ 
Лучтппъ, Латинскаго языка—Магистръ Константинъ Павло¬ 
вичъ Троицкій, Греческаго языка— кол. ассес. Гавріилъ Си¬ 
моновичъ Выбаковъ. Исправляющіе должность Преподавателей: 
Греческаго языка окончившій курсъ въ С.-Петербургской Ду¬ 
ховной Академіи Петръ Степановичъ Архангельскій (онъ же 
и Секретарь Правленія Семинаріи), Психологіи, Обзора философ- 
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смхъ наукъ и Педагогики—оконч. курсъ въ Кіевской Духов¬ 
ной Академіи Илья Васильевичъ Масловъ , Физико-Математи¬ 
ческихъ наукъ—оконч. курсъ въ Казанской Духовной Академіи 
Иванъ Михайловичъ ЕанаевЪ , Священнаго Писанія—окончив¬ 


шій курсъ въ Казанской Духовной Академіи Николаи Ѳомичъ 
Кратоселъцевъ. Экономъ Семинаріи - Священникъ Бвфимій 
Ивановичъ Вѣлогородскій. Учитель пѣнія—Діаконъ Семенъ 
Соловьевъ, Учитель гимнастики—фельдфебель Александровъ. 
Почетный блюститель по хозяйственной части Семинаріи—Самар¬ 


скій купецъ Николай Ѳеодоровичъ Дунаевъ. 


Епархіальное Женское Училище. 

Начальница Училища—Любовь Николаевна Миловская. 

Инснекторъ —Протоіерей Троицкой церкви Арсеній Василье¬ 
вичъ Ждановъ. 

Въ Совѣтѣ Училища: Предсѣдатель—Священникъ Усненской 
церкви Ѳеодосій Трофимовичъ Лапкинъ. Пленъ—Священникъ 
Каѳедральнаго Собора Дмитрій Ильичъ Смѣльскт. Почетный 
блюститель по хозяйственной части—Потомственный поч. гражд. 
Ростовскій 1 гильдіи купецъ Иванъ Михайловичъ Плѣшаповъ. 
Врачъ Училища Б. Н. Ильинъ. 

Благочмвые приходскихъ церквей. 

Самарскаго уѣзда: Каѳедральный протоіерей И. Е. Хал- 
коЛивановъ, прот. Самарской покровской церкви А. П. Царе- 
градскгй, Священники: с. Новыхъ Костычей Василій Матвѣе¬ 
вичъ Архангельскій (1 округа), с. Никольскаго-Красные Дома, 
Петръ Петровичъ Херувимовъ (2 округа), е. Новаго Буяна 
Александръ Андреевичъ Соколовскій (3 окр.), с. Богданова 
Дмитріи Яковлевичъ Титовъ (4 окр.) и с. Линяговъ Андрей 
Андреевичъ Весновскій (5 окр.) 

Ставропольскаго уѣзда'. Пр т. г. Ставрополя Иванъ Сте¬ 
пановичъ Домряскинскій (1 окр.), Священники: с. Кандаков- 
ки Иванъ Ивановичъ Модестовъ [2 окр.), с. Новаго Меле- 
кеса Алексѣй Ивановичъ Жштрхщкт (3 окр.), с. Крестовыхъ 
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Городищь Михаилъ Алексѣевичъ Разумовъ (4 окр.), и с. Ота¬ 
рой Майны Гавріилъ Алексѣевичъ Сироткинъ (5 окр.) 

Бугульминскаго уѣзда: Прот. г. Бугульмы Николай Ива¬ 
новичъ Ѳедоровъ (I окр.), Священники: Черемшанской крѣн. 
Михаилъ Степановичъ Спиридоновъ (2 окр.) и с. Борискина 
Александръ Ивановичъ Соловьевъ (3 окр.) 

Бугурусланскаго уѣзда: Прот. г. Вугуруслана Ѳеодоръ Ива¬ 
новичъ Благовидовъ , Священники: с. Пилюгина Иванъ Ивано¬ 
вичъ Петропавловскій (1 окр.) Кинель-Черкасской слободы 
Яковъ Петровичъ Виноградовъ (2 окр.), с. Борисовки Петръ 
Алексаядровиэъ Ясинскій (3 окр.), с. Мордовскаго Вугуруола- 
иа Иванъ Саввичъ Михайловскій (4 окр.), с. Вечканова Ѳе¬ 
доръ Макаровичъ Шаверскій (5 окр.) и с. Боровки Иванъ 
Ѳеодоровичъ Софинскій (6 окр.) 

Бузулукскаго уѣзда: Протоіерей г. Бузулука Александръ 
Васильевичъ Тихоміровъ (1 окр.), Священники: Бузулукскаго 
женск. мояаст. Александръ Петровичъ Островидовъ (2 окр.), 
с. Погромнаго Павелъ Петровичъ Соковнтъ (3 окр.), Тоцкой 
крѣн. Арастархъ Борисовичъ Борисовъ (4 окр.), с. Іогачевки 
Василій Андреевичъ Уваровъ (Ь окр.), с. Алексѣевки Іона 
Петровичъ Скворцовъ, (Ь окр.), с. Утевки Рафаилъ Петровичъ 
Еаидалинскій (7 окр.), с. Павловки—Богатый Уметъ Ѳеодоръ 
Александровичъ Николаевъ (8 окр.) и Борской крѣн. Ѳера¬ 
понтъ Степановичъ Архангельскій (9 окр.) 

Николаевскаго уѣзда: Протоіерей г. Николаевска Евфимій 
Яковлевичъ Леопольдовъ (1 окр.), Священники: с. Балакова 
Иванъ Алексѣевичъ Балаковскій (2 окр.), с. Николаевки Па¬ 
велъ Егоровичъ Колпиковъ (3 окр.), с. Порубежки Дмитрій 
Ѳомичъ Розаліевъ (4 окр.), с. Перелюба Ѳеодоръ Андреевичъ 
Надеждинъ (5 окр.), с. Пестравки Іоанникій Терентьевичъ 
Владыкинъ (6 окр.), с. Красавки Евфимій Ѳеодоровичъ Бѣ¬ 
лорѣченскій (7 окр.) и с. Самовольной Ивановки Иванъ Ти¬ 
мофеевичъ Смирновъ (8 окр.) 

Новоузеткаго уѣзда: Протоіерей г. Новоузенска Петръ 
Васильевичъ Ушвгщкій (1 окр.), Священники: с. Квасниковки 
Василій Ивановичъ Дроздовъ (2 окр.), с. Иловатаго Ерика 
Матвѣй Матвѣевичъ Соловьевъ (3 окр.) и с. Дергачей Петръ 
Константиновичъ Румянцевъ (4 окр.) 



IV. УѢЗДНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Уѣздные Предводители Дворянства. 


Самарскій— Падв. Сов. Василій Григорьевичъ Лустошктъ. 
Ставропольскій—Капитанъ Алексѣй Михайловичъ Наумовъ. 
Бузулукскій—Генералъ-Маіоръ Евгеній Дми сріевичъ Лазаревъ. 


Бугурусланскій—Штабсъ- Ротмистръ Григорій Алексѣевичъ 
Городецкій. 

Бугульминскій —Капитанъ 2 ранга Федоръ Александровичъ 
Дурасовъ. 

Николаевскій и Новоузенскій—Макарій Михайловичъ Тентовъ. 

Дворянскія Опеки. 

Самарская: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дворян¬ 
ства. Дворянскіе Засѣдатели: Штабсъ-Ротмистръ Савва Семено¬ 
вичъ Елисѣевъ и Кол. Сов. Николаи Ивановичъ Головнинъ. 
Письмоводитель— Кол. Рег. Александръ Львовичъ Туленковъ. 


Ставропольская: Предсѣдатель — Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства. Дворянскіе Засѣдатели: (вакансія) в Кол.Ассес. Иванъ 
Филиповичъ Калининъ. Письмоводитель— (вакансія). 

Вузулукская: Предсѣдатель— Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства. Дворянскіе Засѣдатели: Кол. Ассес. Василій Ардаліо- 
нокичъ Нѣмчиковъ и Михаилъ Петровичъ Маковъ (неим. чина). 
Письмоводитель —писецъ 3 разряда Ковзанъ. 

Вугурусланская: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства. Дворянскій Засѣдатель— Губ. Секр. Иванъ Ивановичъ 
Звшищевъ. Письмоводитель—писецъ 3 разр. Сверкуповъ. 


Вугулъмичская: Предсѣдатель- Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рян, тва. Дворянскіе Засѣдатели: Губ. Секр. Лаптевъ и Кол. Рег. 
Аничковъ. Письмоводитель— Отставной Поручикъ Алферовъ. 

Николаевско-Новоузенстя: Предсѣдатель - Уѣздный Пред¬ 
водитель Дворянства. Дворянскіе Засѣдатели: Кол. Рег. Василій 
Николаевичъ Кутиковъ и Губер. Секрет. Павелъ Акимовичъ 
Тратъ. Письмоводитель—писецъ 2 разряда Кубарем, 



Ставропольское: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства. Члены: Товарищъ Прокурора, Городской Голова, Уѣзд¬ 
ный Исправникъ, Протоіерей Домрястнскій, Секретарь Го¬ 
родской Думы. 

Бузулукское: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель. Дво¬ 
рянства. Члены: Кандидатъ Предводителя Дворянства,Товарищъ 
Прокурора, Уѣздный врачъ, Протоіерей Тихоміровъ, Городской 
Голова, Кандидаты Городскаго Головы. 

Бугурусложное: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства, Члены: Товарищъ Прокурора, Протоіерей Благови¬ 
довъ, Городской Голова, Городовой врачъ. 

Бугульминское : Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства, Члены: Товарищъ Прокурора, Городской Голова. Про¬ 
тоіерей Федоровъ , Предсѣдатель Уѣздной Унравы, Членъ Уѣзд¬ 
ной Управы, Испр. дол. Городоваго Врача, Земскій врачъ, Учи¬ 
тель уѣзі.наго училищ и 

Николаевское: Предсѣдатель—Уѣздный Предводитель Дво¬ 
рянства, Члены: Товарищъ Прокурора, Городской Голова, Пред¬ 
сѣдатель Уѣздной Унравы, Протоіерей Леопольдовъ, Засѣда¬ 
тель Дворянской Снеки, Членъ Уѣздной Управы, купецъ Ка¬ 
заковъ. 

Новоузейское: Предсѣдатель—Мировой Посредникъ Этновъ, 
Члены: Протоіерей Утвицкій, Городской Голова, Уѣздный Исп¬ 
равникъ, Уѣздный врачъ Ніоро, купецъ Медвѣдевъ. 

Смотрители Тюремныхъ Замковъ. 

Самарскаго —Еол. Ас. Сергѣй Ивановичъ Богородицкій. 

Ставропольскаго — Тит. Сов. Николай Михайловичъ Ревен - 
ковъ. 

Бузулукскаго —Гу б. Секр, Владиміръ Федоровичъ Благо¬ 
вѣщенскій (испр. дол.) 

Бугуруслашкаго —Отставной Фельдфебель Яковъ Васильевичъ 
Васильевъ (испр. дол.) 



Бугульминскаго — Еореневскгй. 

Николаевскаго — нем. чина Пещеретовъ 
Новоузенскаго — Кол. Ас. Петръ Ивановичъ Протопоповъ. 

Мировыя Учрежденія. 


Въ Самарскомъ уѣздѣ : Предсѣдатель Мироваго Съѣзда— 
Уѣздный Предводитель Дворянства. Мировые Посредники: 1 участ¬ 
ка— Кол. Сов. Нилъ Семеновичъ Доріомедовъ. 2 уч.— Губ. 
Оекр. Петръ Акимовичъ Свѣту хинъ. 3 уч.— Губ. Секр. Ни¬ 
колай Евстафіевичъ Симаковъ. 


Въ Ставропольскомъ уѣздѣ: Предсѣдатель Мироваго Съѣзда 
—Уѣздный Предводитель Дворянства. Мировые Посредники: 1 
уч.— Кол. Секр. Дмитрій Васильевичъ Волковъ. 2 уч. — Кол. 
Сов. Капитонъ Лукичъ Морковниковъ. 3 уч.— Кол. Ас. Па¬ 
велъ Павловичъ Яровой. 


Въ Вузулукскомъ уѣздѣ : Предсѣдатель Мироваго Съѣзда 
—Уѣздный Предводитель Дворянства. Мировые Посредники: 1 
уч— Кол. Секр. Князь Николай Леонтьевичъ Еугушевъ. 2 уч.— 
Отст. Поручикъ Вадимъ Николаевичъ Осоргинъ. 3 уч.— Кол. 
Асеес. Алексѣй Григорьевичъ Кашкаровъ. 4 уч.—Дѣйств. 
Студентъ Константинъ Андреевичъ Ивановъ. 5 уч.—Надв. Сои. 
Николай Ивановичъ Бюрно. 6 уч. - Отст. Поручикъ Николай 
Яковлевичъ Бабинцевъ. 


Въ Бу гуру слишкомъ уѣздѣ: Предсѣдатель Мироваго Съѣз¬ 
да—Уѣздпый Предводитель Дворянства. Мировые Посредники: 
1 уч.—Отст. Прапорщикъ Валеріанъ Васильевичъ Племянни¬ 
ковъ. 2 уч.—Отст. Поручикъ Борисъ Алексѣевичъ Юматовъ. 
В уч.—Отставной Корнетъ Сергѣй Васильевичъ Фгштовичъ. 
4 уч,—Надв. Сов. Григорій Васильевичъ Ерыжаиовскгй. 5 
уч. —Отст. Хорунжій Александръ Тишофѣевичъ Дерюгинъ. 

Въ Бугульминскомъ уѣздѣ: Предсѣдатель Мироваго Съѣз¬ 
да— Уѣздный Предводитель Дворянства. Мировые Посредники: 
1 уч.—Отст. Поручикъ Владиміръ Егоровичъ Мертваго. 2 уч.— 
Дѣйств. Студентъ Казанскаго Университета Михаилъ Эдуардо¬ 
вичъ Витковскій. 3 уч. — Кол. Сов. Федоръ Федоровича. 
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Въ Николаевскомъ уѣздѣ; Предсѣдатель Николаевскаго 
и Новоузенскаго Мировыхъ Съѣздовъ — Уѣздный Предводитель 
Дворянства. Мировые Посредники: 1 уч — Кол. Ас. Николай 
Федоровичи, Макашовскій. 2 уч.—(вакансія). 3 уч.— Кол. Ас. 
Александръ Ильичъ Чембулатовъ. 4 уч.— Губ. Секр. Алек¬ 
сандръ Семеновичъ Вахпицкій. 5 уч.— -Опт. Подпоручикъ Ми- 
хайлъ Яковлевичъ Подобѣдъ. 

Въ Новоузепскомъ уѣздѣ: Мировые Посредники: 1 уч.— 
Надв. Сов. Василій Ивановичъ Кадьяновъ. 2 уч.— Кол. Ас. 
Александръ Александровичъ ІВафратъ. 3 уч.— Кол. Совѣтн. 
Александръ Ивановичъ Гродтщкій. 4 уч,— Кол. Ас. Николай 
Михайловичъ Этносъ. ; 


Мировые Судьи. 

Самарскаго уѣзда. Почетные: Дѣйств. Стат. Сов. Григорій 
Сергѣевичъ Аксаковъ, Надв. Сов. Василій Пустошктъ, От. 
Сов. Федоръ Алашеевъ, Кол. Ров. Павелъ Крыловъ, Дѣйств. 
Стат. Сов. Валерій Чариковъ , Кол. Сов. Александръ Смир - 
нищій, Полковникъ Николай Аристовъ, Князь Федоръ Ко- 
саткинъ - Ростовскій, Тит. Сов. Дмитрій Самаринъ, Гѵб. 
Секр. Александръ ПІтиковъ, Графъ Владиміръ Орловъ-Да¬ 
выдовъ), Дѣйств. Стат. Сов. Петръ Рихтеръ, купцы: Емельянъ 
Шихобаловъ, Михаилъ Назаровъ, Иванъ Харитоновъ, 
Иганъ Зиновьевъ и крестьянинъ Василій Молинъ. Участковые: 
1) Кол. Секр, Иванъ Чернышевъ, 2) Тит. Сов. Григорій Долговъ, 
8) Кол. Ассес. Константинъ Ромодановскій, 4) Дѣйств. студентъ 
Ефимъ Кожевниковъ, 5) Поручикъ Николай Лотуловъ, 6) Кол. 
Секр. Иванъ Малиновскій, 7) Кол. Ассес. Николай Кисловскій. 
8) Тит. Сов. Николай Поповъ. 


Ставропольскаго уѣзда. Почетные: Губ. Секр. Михаилъ 
Наумовъ, Надв. Сов. Иванъ Аксаковъ, Поручикъ Николай 
Наумовъ, Тит. Сов. Константинъ Гросманъ, Стат. Сов. Ле¬ 
онтій Тургеневъ, Капитанъ Алексѣй Наумовъ, Ротмистръ Але¬ 
ксандръ Сосновскоѵ , Кол. Ассес. Б ввелъ Яровой. Участковые: 
]) Кол. Сов. Юрій Тургеневъ, 2) Поручикъ Михаилъ Турге¬ 
невъ. 3) Валеріанъ Вабкипъ, 4) Николай Виноградовъ, 5) 
Николай Неденко. 


Вузулукскаго уѣзда. Почетные: Тит, Сов. 





ШНШ, Йод. Севр. Николай Дементьевъ, Поручикъ Вадимъ 
Осоргинъ, купецъ Михаилъ Подгорный. Участковые: 1) Кол. Ас. 
Иванъ Ивановъ, 2) дворян. Михаилъ Пеплшвъ, В) лекарь Борисъ 
Янишевскт, 4) (вакансія), 5) Поручикъ Андрей Булгаковъ, 6) 
Тит. Сов. Иванъ Мансыревъ, 7) Тит. Сов. Петръ Малыгинъ, 
8) Подпор. Василій Рейхъ, 9) Кол. Рег. Иванъ Ждановъ. 

Бугурусланскаго уѣзда. Почетные: Дѣйств. Стат. Сов. Ео- 
риеъ 'Обуховъ, Дѣйств. Стат. Сов. Петръ Дурасовъ, Капит. 
2 ранга Федоръ Дурасовъ, купецъ Андрей Усачевъ. Надо. Сов. 
Степанъ Шелашниковъ, ІІоручикъБоричъ Юматовъ, Кол. Ассес. 
Петръ Петровъ, Кол. Сов. Николай Арсенъ в (), 
трій Пополутовъ, Губ.Секр. Дмитрій Мордвиновъ, купецъ Иванъ 
Казаковъ, Прапорщикъ Валеріанъ Племянниковъ. Участію- 
вые: 1) Подпоручикъ Эрастъ Нудатовъ. 2) Аполлонъ Жем¬ 
чужниковъ, 8) Стат. Сов. Дмитрій Кузьминъ . 4) Поручикъ 
Сергѣй Колбецкій, 5)Надв. Сов. Адамъ Войцеховскт. 6) 
Губ. Секр. Константинъ ПІоникъ. 

Бугульминскаго уѣзда. Почетные: Кол. Ассес. Михаилъ 
Тлулшлтъ, Штабсъ-Капитанъ Василій Давыдовъ, Прапорщ. 
Дмитрій Бычковъ. Участковые: Провинц. Секр. Николай Малъ- 
ковскій. Кол. Ассес. Петръ Умновъ, кандидатъ Университета 
Владиміръ Рычковъ, дворян. Николай Молокіето, Шт.-Ротм. 
Дмитрій Шикулинъ. 1 

Николаевскаго уѣзда. Почетные: Кол. Рег. Макарій Те¬ 
нтовъ, Кол. Ассес. Иванъ Пироговскій , Кол. Секр. Василій 
Романовъ, Кол. Ассес. Николай Макаровскій, Генер.-Адыот. 
Графъ Борисъ Перовскій, Дѣйств. Стат. Сов. Петръ Рихтеръ. 
Дѣйств. Стат. Сов. Дмитрій Протопоповъ, Кол. Ассес. Алек¬ 
сандръ Чембулстовъ, Подполковникъ Андрей Парновъ, Участ¬ 
ковые: 1) Кол. Рег. Николай Григоровичъ, 2) Поручикъ Ба¬ 
ронъ Николай Дельвигъ, 8) Губ. Секр. Василій Крыловъ, 
4) Кол. Сов. Золотаревъ, 5) Шт.-Ротм. Александръ Росляковъ, 
6) Кол. Секр. Василій Фомичевъ. 7) Надв. Сов. Василій Ано¬ 
нимовъ, 8) Полк. Федоръ Мертваго. 

Повоузенскаго уѣзда. Почетные: Кол. Ассес. Николай Ку¬ 
пріяновъ, Стат. Сов. Константинъ Кавелинъ. Князь Ахметъ 
Бушевъ, дворян. Евстафій Мясковскій. Дѣйств. Стат. Сов. 
Князь Григорій Щербатовъ , володпоты: Петръ Штреке ръ, 
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Даніель Гоппе. Участковые: 1) Кол. Ассес. Иванъ Мар яновскій, 

21 Надв. Сов. Григорій Борцовъ,'3) (вакансія), 4) Кол. Ассес. Васи¬ 
лій Дохшимъ,' 5) Кол. Ас. Степанъ Язвицкій, 6) Губ. Секр. Ни¬ 
колай Дуровъ. 

Уѣздныя Управы. 

Самарская: Предсѣдатель— Кол. Сов. Павелъ Саввинъ Кры¬ 
ловъ. Члены: Полковникъ Николай Васильевичъ Аристовъ и 
крестьянинъ Василій Васильевичъ Молинъ. 

Ставропольская: Предсѣдатель—землев ладѣ л. Константинъ 
Игнатьевичъ Гросманъ. Члены: крестьянинъ Матвѣй Леонтье¬ 
вичъ Авраловъ и земле вл. Александръ Степановичъ Юшаицевъ. 

Визулщстл: Предсѣдатель - Кол. Секр. Николай Ипполи¬ 
товичъ Дементѣевъ. Члены: Акад. художникъ Николаи Алек¬ 
сандровичъ Плвишвцсвъ я крест. Иванъ Федоровичъ Соколовъ. 

Ѣт/руслтская: Предсѣдатель— Кол. Ассес. Петръ Ива¬ 
новичъ Петровъ. Члены: Поручикъ Василіи Ивановичъ Благо¬ 
датенъ и купецъ Петръ Петровичъ Дулинъ. 

Бугульминская: Предсѣдатель—дворянинъ Людвигъ Эдуар¬ 
довичъ' Витковскій. Члены: дворянинъ Андреи Александровичъ 
Алферовъ и крестьянинъ Н. А. Архиповъ. 

Николаевская: Предсѣдатель— Тит. Сов. Николай Федоро¬ 
вич'!. Макаровскій. Члены: крестьянинъ Яковъ Михаиловичъ 
Фелиципъ, чиновникъ Василій Ивановичъ Гомановъ и крестъ- 
іншнъ Ф с дотъ Самсоновичъ Лхіузнвцовб • 

Новоизеискал: Предсѣдатель-крестьянинъ Николай Василь¬ 
евич',, Гаврншовъ. Члены: крестьянинъ Михаилъ Яковлевичъ 
Ша. маевъ и колонистъ Даніэль Гоппе. 

Городское Полицейское Управленіе. 

Поіишймейстеръ—Подполковникъ Яковъ Владимировичъ Мар¬ 
ковъ! Помощникъ его — Губ. Секрет. Викторъ Александровичъ 
А ріаловъ. Секретарь— Губ. Секр. Иванъ Николаевичъ Шамонин . 

Пн вставъ 1-й части - Кол. Секр. Константинъ Александре- 
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вита Мапсыревъ. Помощника его: Губ. Секр. Иванъ Ивано¬ 
вичъ Голубевъ и неим. чина Владиміръ Ивановичъ Орловъ 
(испр. должн.) 

■ Приставъ 2-й части—Кол. Регистр. Владиміръ Николаевичъ 
Дмитріевъ. Помощники его: Тит. Сов. Павелъ Алексѣевичъ 
ІНкурииъ и Губ. Секр. Василій Ивановичъ Ястребовъ. 

Приставъ 3-й части— Кол. Секр. Николай Васильевичъ Бров¬ 
кинъ. Помощники его: Подпоручикъ Викторъ Федоровичъ Во¬ 
ронинъ и Губ. Секр. Павелъ Николаевичъ Шамонинъ. 

Уѣздныя Полицейскія Управленія. 

Самарское: Уѣздный Исправникъ —Подполковникъ Констан¬ 
тинъ' Егоровичъ Андреевскій. Его помощникъ— Кол. Асеев. 
Павелъ Петровичъ Лобановъ. Непремѣнный Засѣдатель— Кол. 
Ассес. Андрей Федоровичъ Угрюмовъ. Секретарь —неим. чина 
Иванъ Никифоровичъ Каменскій. Становые Пристава: 1 ст — 
Поручикъ Владиміръ Васильевичъ Верещагинъ. 2 ст.— Кол. 
Секр. Матвѣй Осиповичъ Невскій. 3 ст.—неим. чина Андрей 
Ивановичъ Евиттщскій (испр. дол.). 

Ставропольское: Исправникъ—Надв. Сов. Николай Василь¬ 
евичъ Жньковъ. Его помощникъ— Кол. Секр. Иванъ Петровичъ 
Яблонскій. Непремѣнный Засѣдатель— Кол. Рег. Константинъ 
Николаевичъ Стіайловъ. Секретарь—(вакансіи). Полицейскій 
Надзиратель—писецъ 3 разр. Николай Дмитріевичъ Бороду¬ 
линъ. Становые Пристава: 1 ст. —Надв. Сов. Яковъ Степано¬ 
вичъ Окарятиновъ. 2 ст.— Кол. Секр. Иванъ Николаевичъ 
Некрасовъ. 3 ст. (вакансія). 

Вузулукское: Исправникъ— Кол. Сов. Андреянъ Дмитріе¬ 
вичъ Богатыревъ. Его помощникъ— Губ. Секр. Николай Ми¬ 
хайловичъ Абражеевъ. Непремѣнный Засѣдатель— Кол. Секр. 
Андрей Сергѣевичъ Ивановъ. Секретарь— Кол. Секр. Василій 
Семеновичъ Орловъ (испр. должн.). Полицейскіе Надзиратели: 
Кол. Рег .Захаровъ и Ломоносовъ. Становые Пристава: 1 ст.— 
Губ. Секр. Порфирій Павловичъ Пеньжаковъ. 2 ст.—Подпо¬ 
ручикъ Модестъ Петровичъ Воронцовъ. 3 ст.— Кол. Ассес. 
Николай Михайловичъ Шишкинъ. 4 ст. — Губ. Секрет. Евге¬ 
ній Александровичъ Рихтеръ. 




ЩгуруСЛанше: Исправникъ —Тит. Сов. Александръ Ар¬ 
кадіевичъ Дмитріевъ. Его помощникъ— Кол. Секр. Петръ Фе¬ 
дорович Снмбириттъ. Непремѣнный Засѣдатель— Губ. Секр. 
Алексѣй Петровичъ Рожаевъ. Секретарь— ней. чина Иванъ 
Александровичъ Отанюковъ. Полицейскіе Надзиратели: Губ. 
Секр. Андрей Ванифантьевичъ Бультшскт и Губ. Секрет. 
Александръ Петровичъ Бахтеревъ. Становые Пристава: 1 ст.— 
Кол. Ассес. Федоръ Жбановъ. 2 ст.— Губ. Секр. Александръ 
Дмитріевичъ БогарыревЪ. 3 ст.— Кол. Ассес. Константинъ 
Львовичъ Леонтьевъ. 4 ст.—неим. чина Николай Леонтьевъ. 
Полицейскій Надзиратель Сергіевскихъ Минеральншоъ Водъ— 
Провинц. Секр. Владиміръ Петровичъ Воронцовъ. 

Бугульминское: Исправникъ— Тит. Сов. Алексѣй Егоровичъ 
Сгтайловъ. Его Помощникъ—Надв. Сов. Николай Ивановичъ 
Боголюбовъ. Непремѣнный Засѣдатель— Губ. Секр. Николай 
Степановичъ Орловъ. Секретарь —Тит. Сов. Николай Степано¬ 
вичъ Мельниковъ. Полицейскій Надзиратель— Кол. Секр. Яковъ 
Ильичъ Бѣльскій. Становые Пристава: 1 ст. вакансія. 2 ст.— 
Кол. Рег. Аполлонъ Алексѣевичъ Докшит. 3 ст. — Губ. Секр. 
Перръ Николаевичъ Жваиовъ. 

Николаевское: Исправникъ — Кол. Ассес. Афанасій Петро¬ 
вичъ Лобановъ. Его помощникъ—Надв. Сов. Александръ Ан¬ 
дреевичъ Громовъ. Непремѣнный Засѣдатель — Кол. Ассес. Се¬ 
менъ Игнатьевичъ Твердовтій. Секретарь — неим. чина Анисимъ 
Григорьевичъ Яковлевъ. Полицейскій Надзиратель — Кол. Рег. 
Самородовъ. Становые Пристава: 1 ст. — Кол. Секр. Павелъ 
Федоровичъ Барсъ. 2 ст. — Кол. Секр. Порфирій Ивановичъ 
Орловъ. 3 ет. (вакансія). 4 ст. — Кол. Секр. Павелъ Ивано¬ 
вичъ Васильевъ. 

Жовоузенское: Исправникъ —Кол. Ассес. Аркадій Карловичъ 
ПІваиъ. Его помощникъ — Кол. Секр. Акимъ Григорьевичъ 
Есиповъ (исир. дол.). Непремѣнный Засѣдатель — Губ. Секр. 
Иванъ Алексѣевичъ Сергіевскій. Секретарь— Тит. Сов. Архивъ 
Степановичъ Розовъ ■ Полицейскій Надзиратель — Тит. Сов. Ми¬ 
хаилъ Андреевичъ Самородовъ. Становые Пристава: 1 ст. — 
Кол. Ассес. Г раціонъ Петровичъ Ллхвгщкт. 2 ст.— Губ. Секр. 
Василій Гавриловичъ Коробцевъ. 3 ст.— Кол. Секр. Егоръ 
Николаевичъ Журавлевъ. 4 ст. — Губ. Секр. Александръ Дми¬ 
тріевичъ Логвиновъ. 



Въ г. Самарѣ: Старшій Врачъ Самарской Губерпсв-.й 
Земской Больницы— -Код. Ассес. докт. мод. Михаилъ Василье¬ 
вичъ Кулаческій. Ординаторы Больницы: Надв. Сов. лекарь 
Антонъ Осиповичъ Кулеша и Тит. Сов. лекарь Борисъ Алек¬ 
сандровичъ Перлинъ. Врачъ кумысолечебнаго заведенія Стат. 
Сов. докт. ыедиц. Несторъ Васильевичъ Постниковъ. Гуоерн- 
екій Ветеринарный Врачъ — Кол. Сов. Михаилъ Климовичъ Му¬ 
ратовъ. Врачъ на скотопрогонномъ трактѣ — Тит. Сов. Влади¬ 
міръ Кармелъ. Городовые Врачи: Надв. Сов. Негръ Василье¬ 
вичъ Терпшоревъ и Надв. Сов. лекарь Лука Ивановичъ С(і~ 
вицкгй. Самарскіе Уѣздные Земскіе Врачи: Надв. Сов. лекарь 
Николай Николаевичъ Егоровъ и лекарь Иванъ Федоровичи, 


Въ Ставропольскомъ уѣздѣ: (Должности городоваго и уѣзд¬ 
наго врачей вакансіи). Земскіе Врачи: Надв. Сов. лекарь Алек¬ 
сѣй Ивановичъ Ивановскій и Евграфъ Алексѣевичъ Осиповъ 

Въ Бузулукскомъ уѣздѣ: Городовой Врачъ (вакансія). 
Уѣздный Врачъ — лекарь Василій Петровичъ Инишввсшй. Зем¬ 
скіе Врачи: лекарь Григорій Францевичъ Вирѣиш (неим. чипа). 
Надв. Сов. лекарь Станиславъ Яковлевичъ Еатюжцнскій и 
Кол. Сов. лек. Викторъ Ивановичъ Коршуновъ. 


Въ Бугуруслаискомъ уѣздѣ: Городовой Врачъ—Надв. 
Сов. лекарь Василій Васильевичъ Калининъ. Хѣздный Врачъ - 
Надв. Сов. лекарь Иванъ Герасимовичъ- ЕамоурцсвЪ- Земскій 
Врачъ— Кол. Ассес. Вячеславъ Алексѣевичъ Щ 


Старшій Врачъ Сергіевскихъ Минеральныхъ Водъ—Стат. Сов. 
докт. недиц. Станиславъ Ивановичъ Станиславскій. 

Въ Бугульминскомъ уѣздѣ: Городовой Врачъ —(вакансія). 
Уѣздный* Врачъ— лекарь Иванъ Васильевичъ Азаровъ. Земскіе 
Врачи: лекарь Леонидъ Матвѣевичъ Мануйловъ и Эдуардъ 
Осиповичъ Шаолевтъ. 


Въ Николаевскомъ уѣздѣ: Городовой Врачъ—(вакансія). 
Уѣздный Врачъ— лекарь Викентій Войтеховичъ Еасіщкш. Зсм- 



скіѳ Врачи: Кол. Ассес. докт. медид. Генрихъ Львовичъ Поп¬ 
перъ. Докт. медид. Кардъ Васильевичъ Ивенс ШЪ (пеим. чина). 
Кол. Ассес. Александръ Ильичъ Чембулатовъ. Надв. Сов. 
докт. медид. операт. и акушеръ Августъ Ивановичъ Люцау и 
Кол. Ассес. Яковъ Елизаровичъ Соколовъ. 

Въ Новоу зейскомъ уѣздѣ: Городовой Врачъ— лек. Влади¬ 
славъ Ильичъ Иіоро (неия. чина). Уѣздный Врачъ —(вакансія). 
Земскіе Врачи: лек. Эдуардъ Карловичъ Яновскій (неим. чина) 
и лекарь Гекторъ Синарскій (неим. чина). 


Городскія Думы. 

Самарская: Городской Голова—1 гильдіи купецъ Василій 
Ефимовичъ Бурѣевъ. Кандидатъ его —1-й гчл. купецъ Егоръ 
Никитичъ Атаевъ. Секретарь— Губ. Секр. Николай Петровичъ 
Кузьминъ. 

Ставропольская: Городской Голова—2 гил. купецъ Васи¬ 
лій Ивановичъ Климу шит. Кандидатъ его— купеч. сынъ Ни¬ 
колай Александровичъ Климушинъ. Секретарь— Губ. Секр. 
Іустинъ Григорьевичъ Жедомскт. 


Бузулукская: Городской Голова—купецъ Александръ Ива¬ 
новичъ Феоктистовъ. Кандидатъ—куи. сынъ Алексѣй^! Евне¬ 
вичъ Болтуновъ. Секретарь— Губ. Секр. Бѣлоновстй. 

Вугуруслажкая: Городской Голова—2 гил. купецъ Василій 
Фелочовичъ Косаревъ. Кандидатъ—2 гил. куп. Иванъ Степа¬ 
новичъ Чуринъ. Секретарь — Иванъ Васильевичъ Есиповъ. 

Бугульминская: Городской Голова—2 гил. купецъ Иванъ 
Даниловичъ Нефедовъ. Кавдитатъ— куп. сынъ Петръ Ивано¬ 
вичъ Урусовъ. Секретарь— Тит. Сов. Николай Ивановичъ Ев- 

форицкій. 


Николаевская: Городской Голова — 1 гил. куп. Петръ Лу¬ 
кичъ Волкмогшовъ. Кандидатъ—2 гил. куп. Ефимъ Гераси¬ 
мовичъ Безруковъ. Секретарь— Губ. Секр. Николай Ивановичъ 
Ястребовъ. 

ІТовоузенстя: Городской Голова —2 гил. купецъ Василій 
Афаьасьевачъ Тиматтъ. Кандидатъ—2 гил. дуаецъ Филипъ 



Афанасьевичъ Степановъ. Секретарь— -Тит. Сов, Михамъ Але¬ 
ксѣевичъ Виноградовъ . 

Уѣздвыя училища. 

Самарское: Полетный Смотритель— Тит. Сов. Иванъ Ивано¬ 
вичъ Шапошниковъ. Штатный Смотритель — Кол. Асеес. Шипъ 
Кондратьевичъ Лавровъ. Законоучитель—Свящ. Николай Пет¬ 
ровичъ Цареградскій. Учителя: Русскаго языка— сорт, въ XII 
классѣ Капитонъ Константиновичъ Старцевъ. Исторіи и Гео¬ 
графіи— рост, въ XII кл. Алексѣй Алекс. Морозовъ. Ариѳме¬ 
тики и Геометріи— Тит. Сов. Василій Александровичъ Алек-' 
сандровъ. Рисованія, Черченія и Чистописанія—художникъ 
Петръ Васильевичъ Зимулит. 

Ставропольское: Почетный Смотритель- кол. ассес. А фи- 
ногенъ Ивановичъ ТІеплюевъ. Штатный Смотритель— кол. ассес. 
Иванъ Васильевичъ Протопоповъ. Законоучитель- Свят. Алек¬ 
сѣй Корниловичъ Ястребовъ. Учителя: Русскаго языка— кол. 
ассес. Викторъ Степановичъ ЮшапцевЪ. Истеріи и Географіи— 
Николай Ермолаевичъ Добрынинъ. Ариѳметики и Геометріи— 
кол. ассес. Петръ Ивановичъ Сорокинъ. Рисованія, Черченія и 
Чистописанія— еост. въ 14 кл. Михаилъ Петровичъ Звѣревъ. 
Учитель приготовит, класса— Александръ Александровъ. 

Бузулукское: Почетный Смотритель -провизоръ Павелъ Фѳ- 
доровичъ Цельмеръ. Штатный Смотритель— кол. ассес. Ефимъ 
Васильевичъ Ивановъ. Законоучитель- Овящ. Николай Павло¬ 
вичъ Жевковъ. Учителя: Русскаго языка — сост. въ XII классѣ 
Дмитрій Касторскій. Исторіи и Географіи— туб. еекр. Павелъ 
Ивановичъ Муравьевъ и Александръ Ивановичъ Вогановъ. 

Бугуруслапское: Почетный Смотритель— (вакансія). Штат¬ 
ный Смотритель — кол ассес. Федоръ Ивановичъ Кондратьевъ. 
Законоучитель—Протоіерей Михаилъ Федорова чъ Тихоміровъ. 
Учителя: Русскаго языка — сост. въ ХІТ кл. Михаилъ Володинъ. 
Исторіи и Географіи—Федоръ Соколовъ. Ариѳметики и Геоме¬ 
тріи—тит. сов. Федоръ Николаевичъ Фастргщкій. Рисованія, 
Черченія и Чистописанія—сост. въ XII кл. Щеголевъ. 

Бугульминское: Почетный Смотритель— кол. сов. Дмитрій 
Николаевичъ Бычковъ. Штатный Смотритель— кол. ассес. Але,- 



кса.ідръ Петровичъ Машкинъ. Законоучитель — Свищ. Дмитрій 
Гавриловичъ Богородицкій. Учителя: Русскаго языка— кол. ассес. 
Иванъ Федорович'!, Кронтовскій. Исторіи и Географіи—тит. 
сов. Николай Николаевичъ Федоровъ. Ариѳметики и Геометріи— 
с ост. въ XII ил. Иышъ Лаврентьевичъ Стекловъ. Рисованія, 
Черченія и Чисто,іисанія — губ. секр Осипъ Мартыновичъ Ростъ. 

Николаевское: Почетный Смотритель — Штабсъ-Ротмистръ 
Сергѣй Владиміровичъ Бороздинъ. Штатный Смотритель— гит. 
сои. Николай Васильевичъ Соболевъ. Законоучитель- Священ. 
Григоріи Ивановичъ Віанцевъ. Учителя: Русскаго языка—тит. 
сов. Александръ Ивановичъ Гвоздевъ. Исторіи и Географіи— 
губ. секр. Василій Ивановичъ Рябуиттъ. Ариѳметики и Ге¬ 
ометрія- Петръ Дмятрі ’вичъ Тархановъ. Рисованія, Черченія 
и Чистописанія—Августъ 11 еддеръ. 

Приходскіе училища. 


Самарскіе мужескіе: 

1-е) Законоучитель - Священ. Евгеній Николаевичъ Тичшшъ 
(онъ лее во 2-мъ женск. приход, училищѣ). Учитель— Губ. Секр. 
Петръ Степановичъ Вишневскій . 2-е) Законоучитель—Свящ. 

Помпей Васильевичъ Ссрдобовъ. Учитель — Кол. Рег. Иванъ 
Григорьевичъ Фадеевъ. 3-е) Законоучитель—Свящ. Лозановъ. 
Учитель— Кол. Рег. Петръ Сергѣевичъ Кошкинъ. 4-е) Законо¬ 
учитель —Свящ. Николай Корнидовичъ Ястребовъ. Учитель — 
Губ. Секр. Александръ Александровичъ Ходяшввъ. 

Самарскіе женскія: 

1-е) Почетная Попечительница — Екатерина Константи¬ 
новна Рихтеръ. Законоучитель — Священникъ Павелъ 
Дмитріевичъ Троицкій. Учитель- Михаилъ Михайловичъ Са¬ 
ратовцевъ. 2-е) Почетная Попечительница —Полковница Елиза¬ 
вета Петровна Смалъкова. Законоучитель-Свящ. Е. Н. Ти- 
чининъ. Учитель —Николай Степановичъ Арычкгшъ. 3-е) Ноч. 
Попечительница - Е. К. Рихтеръ. Законоучитель—Свящ. Егоръ 
Ивановичъ Третьяковъ. Учитѳлыіица—МарьяСергѣевнаіГашсобй. 

Ставропольское. Мужское: Законоучитель —Свящ. Алексѣй 
Корнидовичъ Ястребовъ» Учитель-Николай Цвѣтковъ. Жен- 
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екое: Законоучитель—Свящ. А. К. Ястребовъ. Учитель—Лука 
Николаевиче Хотяевъ. 

Бу зулу некое. Мужское: Законоучитель—Священ. Гавріилъ 
Фармаковскій. Учители: Яковъ Михайловичъ Спиридоновъ и 
Александръ Агафодоровъ. Женское: Законоучитель— Священ. 
Николай Наиловичъ Жевковъ. Учитель—Метръ Жетицкій. 


Бу гуру С лакское. Мужское: Законоучитель—Протоіерей Ми¬ 
хаилъ Федоровичъ Тихоміровъ. Учитель-Алексѣй Алскеандро- 
виьъ Биллъ. Женское: Законоучитель --Протоіерей М. Ф. Ти¬ 
хоміровъ. Учитель--Иванъ Павловичъ Серебряковъ. 

Бугульминское. Мужское: Законоучитель— Свящ. Василій 
Ивановичъ Малиновскій. Учитель—Игнатій Лаврентьевичъ Ле- 
домскій. Помощникъ его— Степанъ Ивановичъ Сапожниковъ. 
Женское: Законоучитель — Свящ. В. И .Малиновскій. Учитель— 
іуб. секр. Василій Николаевичъ Федоровъ. 


Николаевское. Мужское: Законоучитель —Свящ. Григорій 
Ивановичъ Віанцеъъ. Учитель—Михаилъ Ёммануиловичъ Спи¬ 
ридоновъ. Женское: Законоучитель —Свящ. Г. И. Віаицевъ. 
Учитель—Александръ Андреевичъ Парфенова. 


Новоузенское. Мужское: Законоучитель —Свящ. ІІоліевтъ Ми¬ 
хайловичъ Сердобовъ. Учитель —Алексѣй Боткинъ. Женское: 
Законоучитель— Свящ. И. М. Сердобовъ. Учитель—Александръ 
Флегонтовичъ Архангельскій. 

Битль- Черкасское- двуклассное училище: Законоучитель— 
Свящ. Петръ Невскій. Учитель—Федоръ Петровичъ Розановъ. 




а, 


Ставропольское: Еазначей—Надв. Сов. Григорій Алексан¬ 
дровичъ Петровъ. Его помощникъ— Губ. Секр. Николай Яков¬ 
левичъ Студенскій. Бухгалтеръ—Александръ Петровичъ Пе¬ 
тровъ. Его помощники: Кол. Ассес. Михаилъ Ивановичъ Ба- 
леидаревъ и Аиолоній Григорьевичъ Петровъ. 

Бу зулу некое: Казначей — Надь. Сов. Иванъ Николаевичъ 
Базанскій. Его помощникъ— Губ. Секр. Михаилъ Тихановичъ 
Бердниковъ. Бухгалтеръ— Кол. Секр. Илья Павловичъ Бела- 
новскій. Его помощники: Губ. Секр. Дмитрій Николаевичъ Ш- 



ре&ттнскій, Губ. Секр. Андрей Степановичъ Козырскгй и 
Кол. Рег. Владиміръ Егоровичъ Лобызовъ. Письмоводитель— 
Василій Ивановичъ Казанскій. 

Бугурусланское: Казначей—Надв. Сов. Михаилъ Ильичъ 
Смирновъ. Его помощникъ— Губ. Секр. Егоръ Емельяновичъ 
Соловьевъ. Бухгалтера— Кол. Секр. Григорій Рѣпъевъ. Его 
помощники: Иванъ Дмитріевичъ Сушковъ, Ефремъ. Іуліановичъ 
Инъковъ и Иванъ Гордѣевъ. Письмоводитель - Иванъ Андрее¬ 
вичъ Грековъ. 

Бугульминское: Казначей— Тит. Сов. Иванъ Ивановичъ 
Агатовъ Его помощникъ—Николай Ивановичъ Угрюмовъ. 
Бухгалтеръ — Тит. Сов. Николай Степановичъ Каменецкій. 
Его помощники: Губ. Секр. Иванъ Александровичъ Златогор- 
скій и Левъ Николаевичъ Ждановъ. Письмоводитель— Кол. 
Секр. Василій Ксенофонтовичъ Лтшговскій. 

Николаевское: Казначей—Надв. Сов. Григорій Ивановичъ 
Парменіоновъ. Ею помощникъ— Кол. Ассес. Дормидонтъ Ва¬ 
сильевичъ Семеновъ. Бухгалтеръ— Кол. Асею. Иванъ Алексан¬ 
дровичъ Никольскій. Его помощники: Губ. Секр. Николай 
Константиновичъ Кроткій, Николай Дмитріевичъ Поповъ и 
Федоръ Николаевичъ Святухит. Письмоводитель— Губ. Секр. 
Дмитрій Никодимовичъ Лучковскій. 

Новоуземское: Казначей— Кол. Секр. Михаилъ Николаевичъ 
Черновъ. Его помощникъ— Кол. Секрет. Роланъ Глѣбовичъ 
Аладытъ. Бухгалтеръ— Кол. Ассес. Иванъ Николаевичъ Ма¬ 
словскій. Его помощники: Иванъ Петровичъ Бѣловъ и Петръ 
Ефимовичъ Нарытъ. Письмоводитель—Николай Петровичъ 
Бѣловъ. 

Уѣздныя Почтовыя Конторы: 


Бу зулу некая: Почтмейстеръ— Кол. Секр. Александръ Ни¬ 
колаевичъ Михѣевъ. Помощникъ его- Тит. Сов. Николай Де¬ 
нис» вичъ Агапитовъ. 


Бугурусланская: Почтмейстеръ - 
ваеьевич'і Далевскгй. Помощникъ 
Ильичъ Шальновъ. 


Губ. Секр. Фаддѣй Афо- 
его— Губ. Секр. Федоръ 
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Николаевская: Почтмейстеръ— Кол. Секр. Николай Тимо- 
фѣезич'ь Аничковъ. Помощникъ его — Губ. Секр. Михаилъ 1е- 
рентьевичъ Сидоровъ. 

Бугульминская: Почтмейстеръ—(вакансія). Помощникъ его— 
неим. чина Александръ Ивановичъ Ледневъ. 

Ставропольская: Почтмейстеръ Кол. Ас. Михаилъ Михай¬ 
ловичъ Рожествешкііі. Помощникъ его— неим. чина Василіи 
Моисеевичъ Добрѣевъ. 

Шову венская : Почтмейстеръ— Кол Асеео. Михаилъ іішо 
фѣевичъ Горбуновъ. 

Балаковская: Почтмейстеръ-- Нол. Рег. Василій Михайло¬ 
вичъ Каптеровъ. Пріемщикъ—аеимѣющій чина Андреи Ива¬ 
новичъ Долгашевъ. 


ѵ&< 


і' 
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Начальники Командъ: Ставропольской - Капитанъ Михаилъ 
Ивановичъ Ивановъ. Вузулукской —Маюръ Григорій Дмитріе¬ 
вичъ Митаревскій. Бугурусланской— - Капитанъ Павелъ Арка¬ 
діевичъ Кавед левъ . Бугульма некой — Капитанъ Николай Афо- 
насьевичъ Афонашвъ. Николаевской—Маіоръ Иванъ Гераси- 
мовичъ Мартыновъ. Новоузеаской -Поручикъ Павелъ Алек¬ 
сандровичъ Шершавицкій. 







МАГАЗИНЪ МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ 


И. НИКОНОВА 


въ г. Самарѣ на Дворянской улицѣ 


постоянно спабженъ слѣдующими нредиетаия товаровъ, а ияенно: Атласъ, Спинъ— 
дубль. Репсъ, Фай, Бурса, Пуаптслье, Сукно, Драпъ, Касторъ, Трико, Мильтонъ, 
Вагонъ, -Флапсль, Еаилогь, Иянсріаль, Наабукъ, Альпага, Потеръ, Башкиръ, Экоссе, 
Викторій, Мозамбикъ и Барежъ, Брнльантннъ, Еротопъ, Декосъ, Ситецъ, Нансу, 
Еисіа, Іуслинъ-дс-Франсъ; Полотна Голландскія, Ирлапдскія и Русскія, Платки 
Полотняные, Скатерти, Салфетки, Полотенцы, Батистъ и Лено-Батистъ; Бархатъ, Парчи, 
Глазеты и Приборы для ризъ. 

Готовыя Датскія вещи: Пальто, Кофты, Сакъ-Падио, Пард-де-св; Зонты Дамскія 
Шелковые и Бумажные; Платки Ковровые, Кашіировые, Вигоневые, Вязаневые 
н проч. 

Жилсш: Бархатные, Плюшевые, и Гарусные, Одѣяла: Тканьевые, Байковые * 
Атласные. 

Сорочки іужскіе: Полотняные и Шерсмнговыс; Шарфы н Галстухи; Ковры 

Бархатные и Кошмовые; Клеенки Американскія всѣхъ цвѣтовъ. 

Продажа производится по назначеннымъ цѣнамъ ВЕЗЪ ЗАПРОСА. 
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ВЪ Г. САМАРѢ НА ДВОРЯНСКОЙ УЛИЦѢ ВЪ ДОМѢ АФАНАСЬЕВА 

имѣетъ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ слѣдующимъ товаре! 

СУКНА, ДРАПА, всѣхъ цвѣтовъ и дѣвъ, САТИНА ДАМСКАГО, САТИНЪ-ТРИ 
орменноѳ, КОСТОРЪ, ХДРИДОБЫ, ТРИКО БРЮЧНОЕ Русское и заграничное 
личные, ФІАНЬ и БАЙКА, БАЙКОВЫЯ ОДЕЯЛА, ФУФАЙКИ ВЯЗАНЫЯ МУЛ 


П род ежа производится безъ запроса по нш&ченяой пѣнѣ 


ш кажлой 


веин? 











ПРЕДСКАЗАНІЕ БРЮСА И МАРТИНА 3АДЕНА НА 1871 ГОДЪ. 

ВЕСНА сухая. - ДѢТО дождливое. — ОСЕНЬ сырая и вѣтряная. — 

ЗИМА умѣренная, хлѣбъ дорогъ, виноградъ и плоды въ изобиліи. — Про- 

долженіе и окончаніе ожесточенной войны между Европейскими державами, 

гибель нехристіанскаго государства. 

ЯНВАРЯ— 1 небольшой холодъ и снѣжно, 5 вѣтрено, 7 дождь, 15 вѣтрено, 
20 и 27 снѣжно и морозы. - ' 

ФЕВРАЛЯ- 1 вѣтеръ, 3 туманно, 6 ненастье, 13 холодно и ясно, 19 д 20 
мокро, 23-снѣгъ, 26 ясно’, 28 ненастье. 

МАРТА - 1 ненастье, 4 мокро и вѣтрено, 5~ сильный дождь, 7 и 8 холодно, 
10 и 11 холодно, 15 слякоть, 19 н 20 пасмурно и вѣтеръ, 22 и 25 снѣгъ, 
дождь, ненастье, 28 вѣтеръ. 

АПРѢЛЯ—* 1 ясная погода, 7 мокрая, 13 пасмурно и погода перемѣнная, 18 
склонно къ дождю, 20 холодно и вѣтрено, 24 ясно, къ концу дожди. 

МАЯ— 1 ясная погода, 5 и 0 жары, 8 вѣтеръ, 23 переменная погода, 2 7 
сильный дождь и пасмурно погодою кончится. 

ІЮНЯ— 1 тепло, 5 ясно, 9 непостоянно, 12 пріятная погода, 18 ненастье, 
27 тепло, къ концу хорошая погода. 

ІЮЛЯ— 1 солнечное сіяніе, 7 жары, 24 ненастье, 27 пасмурно, къ концу 
перемѣнная погода. 

АВГУСТА— 1 пріятная погода, 8 дождь и громъ, 12 то жъ, 15 еще хуже, 
И) дождь, ясная погода и студено, 27 ночью холодно , и дожди, тѣмъ и 
кончится. 

СЕНТЯБРЯ- 1 вихрь и холодъ, вѣтръ или дождь или снѣгъ, 7 и 8 непостоян¬ 
ная погода, 14 умѣренная, 24, 25 и 23 слякоть, градъ, 28 студено, 

полуночный вѣтеръ, 29 и 30 дождь или снѣгъ. 

ОКТЯБРЯ— 1 стужа, 6 и 7 дождь и вѣтеръ, 14 дурная погода, 17 и 18 дождь 
или снѣгъ, 21 непостоянно, 22, 23 к 23 сильный дождь, непогодію и 
пасмурно, 30 тожъ. 

НОЯБРЯ — 1 холодно п пасмурно, 3 и 4 холодно к ненастно^ 6 и 7 дождь, 
солнечное сіяніе, 9 морозъ, йотомъ тепло, 20 морозы, 27 непостоянная 
погода. 

ДЕКАБРЯ— 3 перемѣнная погода, 13 холодная погода, 16 дождь, пасмурно, 
19 и 20 сильный вѣтръ, 23 еще вѣтры, потомъ перемѣнная погода. 





















